ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು 


891 


ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು 


ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಸಚಿವರು 


ಶ್ರೀ ಎಂ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ 
ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) 
20.09.2021 


ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ 
ಶಿಕಣ ಸಚಿವರು 


ಪ್ರ.ಸಂ 


ಪ್ರಶ್ನೆ 


ಉತ್ತರ 


ಅ) 


2020ರಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ 


ಔಷಧ' ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ 
ಸಲಕರಣೆಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಖರ್ಚು 


ಮಾಡಿದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು: 


ಕೆ.ಎಸ್‌.ಎಂ.ಎಸ್‌.ಸಿ. ಎಲ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ . ಔಷಧ ಹಾಗೂ 
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಕರಣೆಗಳು, ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಿಟ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ 
ರಾಸಾಯವಿಕಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ರೂ.923,7491,091/-ಗೆಳನ್ನು ಖರ್ಚು 
ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. | 

ಆಯುಷ್‌ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಷ್ಟೀಯ ಮಿಷನ್‌ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೋವಿಡ್‌-19 ರೋಗ ವಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ರೋಗ 
ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಆಯುಷ್‌ ಔಷಧಿಗಳ ಖರೀದಿಗಾಗಿ 
ರೂ.969.38 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ವೆಚ್ಚೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. i 


ಆ 


ಕೋವಿಡ್‌ 2ನೇ ಅಲೆ 
ಸಮಯದ್ದಲಿನ ಔಷಧ ಹಾಗೂ 
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಕರಣೆಗಳ 
ಖರೀದಿಯ ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು: 


ಕೋವಿಡ್‌ 2ನೇ ಅಲೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆ.ಎಸ್‌.ಎಂ.ಎಸ್‌.ಸಿ.ಎಲ್‌ 
ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಔಷಧ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಕರಣೆಗಳು, ಪರೀಕ್ಷೆ 
ಕಿಟ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ಔಷಧ-ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಖರೀದಿಯ ಮೊತ್ತ 
ರೂ.458,93,62,894/- ಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಇ) 


2020 ಹಾಗೂ 2021ರಲ್ಲಿ ಯಾವ 
ಯಾವ. ಔಷಧಿ ಹಾಗೂ 
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು 
ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ: 
(ಈ ಖರೀದಿಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 


ನಡೆದ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ 
ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ 
ನೀಡುವುದು) 


2020 ಹಾಗೂ 2021ರಲ್ಲಿ ಕೆ.ಎಸ್‌.ಎಂ.ಎಸ್‌.ಸಿ.ಎಲ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ 
ಅಗತ್ಯ ಔಷಧ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು 
ರೂ.1401,88,97,035/-ಗಳಷ್ಟು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 & 2ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆಯುಷ್‌ ಮಂತ್ರಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್‌- 
19 ರೋಗ ವಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ರೋಗ ಬಿರೋಧಕ 
ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ `ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಔಷಧಿ 
ತಯಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಕೆ.ಟಿ.ಪಿ.ಪಿ 4(ಎ), 4ಜಿ) ವಿನಾಯತಿಯಡಿ 
ಒಟ್ಟು ರೂ. 969.38 ಲಕ್ಷಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ: | 

1 ಆಯುಷ್‌ 64 : \ 

2) ಚವನಪ್ರಾಶ್‌ 

3 ಅಶ್ವಗಂಧ ಜೊರ್ಣ 

4 ಶಂಶಾವನ ವಟಿ 

5) ಷರಬತ್‌-ಇ-ಉನ್ನಬ್‌ 

6 ಆರ್ಕ್‌-ಇ-ಅಜೀಬ್‌ 

7) ಅರ್‌ಸನಿಕ್‌ ಅಲ್ಬಮ್‌-30 


-2- 


ಈ) 


ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ 


ಸಿ.ಎಸ್‌.ಆರ್‌. (ಸಾಮಾಜಿಕ 
ಕಾರ್ಯನೀತಿ) 
ನಿಧಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತಧ 
ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ: 
ಈ ನಿಧಿಯಿಂದ ಪಡೆದ 
ಹಣವನ್ನು - ಯಾವ ಯಾವ 
ಯೋಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ (ಆರೋಗ್ಯ 
ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಇಲಾಖೆಗೆ 
ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ(ವಿವರ 
ನೀಡುವುದು) 


2020-21ನೇ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್‌-19ಗಾಗಿ ಕಂದಾಯ 
ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಿ.ಎಸ್‌.ಆರ್‌ (ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ 
ಕಾರ್ಯನೀತಿ; ವಿಧಿಯಿಂದ 3162 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನವನ್ನು 
ಕೆ.ಎಸ್‌.ಎಂ.ಎಸ್‌.ಸಿ.ಎಲ್‌ಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಣವನ್ನು 
ಕೋವಿಡ್‌-19 ವೈರಾಣು ಸೊಂಕು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅತ್ಯವಿರುವ 
ಮೆಂಟೆಲೇಟಿರ್‌ಗಳು, ಬಿ1-ಪಿಎಪಿ RNA Extraction Equipment 
ಇತ್ಯಾದಿ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 
(ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಕೆ೦ಇ 04 ಟಿಎಸ್‌ವೈ 2020 ಬೆಂಗಳೂರು, 
ದಿನಾಂಕ:23.07.2020ನ್ನು ಅನುಬಂಧ-3ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕಣ ಇಲಾಖಿಗೆ ಸಿ.ಎಸ್‌.ಆರ್‌ ನಿಧಿಯಿಂದ 
ಯಾವುದೆ? ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


ಉ) 


'ಸಿ.ಎಸ್‌.ಆರ್‌ 


ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ 
ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ 
ಸಿ.ಎಸ್‌.ಆರ್‌ ವಿಧಿಗೆ ವೀಡಿರುವ 
ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ 
ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಾಗೂ" ಸದ್ಯ 
ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ 
ಉಳಿದಿರುವ ಹಣದ ಮೊತ್ತದ 
ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ 
ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದು. 


ಅನ್ನಯಿಸುವುದಿಲ್ಲು 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಕುಕ .49 ಎಸ್‌.ಟಿ.ಕ್ಕ್ಯೂ 2021 


(ಡಾ|| ಈ ಸರ್‌) 
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಹಾಗೂ 
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು 


baುಬoಧ-! CAunerure- (wT AAS) 
೨೦೨೦ ಹಾಗೂ ೨೦೨೧ರಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್‌ -19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ 1ನೇ ಮತ್ತು 2ನೇ ಅಲೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ , 
ಕೆ.ಎಸ್‌.ಎಂಎ.ಸ್‌.ನಿ.ಎಲ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ರ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಸಿದ ಉಪಕರಣಗಳ ವಿವರಗಳು R 


ಹ: Je TR ಬೆ: pili WNT [ENB CE 
: Sip STD 


Ip 


SUC 


Q I} A 2 Y 
I irq 14-03-2020 KDL/EQP H/COVID 9/1 0s. 2inl Pree Theme 5000 5,038 - 2,97,24,200 
20 5 (hand-held) 


21-03-2029 Adul Patient Cots 50 - 6,000 
2 IFQ 21-03-2020 JKDL/EQPT/EDH/116/2019-20 |Mattresses for Cot | 50 4,500 6,43,100 
21-03-2020 Pilon 3 50 - 400 ಸ 
[0052020] 50 10860 
3 IFQ 04-03-2020 KRUERQET TIKSCDC/62/2019-20 [Rubberized Coir Mattresses 60 5933 . 12,20,592 
- | z 04-03-2020 uber Coir Pillows . 60 447 
ಸ CE EEL 
4 22-03-2020 KDL/EQPTHCU-¥/126/2019-20 130 
IFQ ICU Ventilators 
sl. F 03-04-2020 ANG 1250 
7555050 Nees Ts | 
6 IF: _ 
ES TCC EES NS HRS 


ICU Ventilators 


7,28,00,000 


7 IFQ 22-03-2020 [KDL/EQPTACU-V/127 /2019-20 
| DT-8806H Infrared Thermometer 
8 iFQ 23-03-2020 [|KDL/EQPTICOVID19/124/19-20 1,65,20,000 
|" ; KDL/EQPT/K.K Allianze/ Ventilators 
[ ಮ ಇ 
kg 24-03-2020, | cntilaor /130C/2019-20 Mode: NEWPORT E360 £« 12,3200 


p ೫ ICU Ventilators ; ” 
| | KDL/EQPT/Bio Medixx/ . k : 
0 IFQ 24-03-2020 Ventilator/1 30A/2019-20 Model: MTV 1000 | 7 11,00,000 - 86,24,000 


» KDL/EQPT/Venus! Ventilator ICU Ventilators ಸ - ಹ 
1 IF -03-202 p - F > 
i Q 4032020 /130F/2019-20 Model: Elisa300 y ! 16284000) be IR 
KDL/EQPT/HM/ Ventilator Ventilators - " 
12 ls -03-202 
Q 4 0೨2020 /130B/2019-20 Mode}: Hamilton Cl . § 12,00,009 
[RNA Extraction Equipment 
p ( NS 
ROSES SONI IDRN SBMS Fingerfisher Duo Prime- Thermo 4 17,00,000 


Kk IFQ 27-03-2020 


1133 {2019-20 


KDL/EQPT/Akas Medical- 
Sip/130G/2019-20 


Fisher 
inge Infusion Pum 25 23,000 
Volumetric Infusion Pump 250 3 24,000 
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26-03-2020 
26-03-2020 


1,31,60,000 


ಮ WE _ 
¢ vu 20K 0019. |p ; Oximerer 
js 50 26-03-2020 ಮ KIEAIS0/ 2012 Finger Tip Pulse ‘Oximeter 250 2200 61,60,000 
KDL/EQPT/Anand Agencies -|Finger Tip Pulse Oximeter srl! 
-03- - ¥ - 2 ,60,000 
16 FQ § 2 03-2020 FTP /130H/2019-20 2500 2,200 61,60 
R } Oxygen Concentrator 
26-03- 
Q 26-03-2020 - Model: $ LPM 125 38,000 
KDL/EQPT/HM-0C/ Ventilator jOxygen Concentrator 
F -03- 3 91,81,760 
ib Q 29082020 113012019-20 Model: 8 LPM 3 ೨4000 
2 | Oxygen Concentrator 
FQ 26-03-2020 Model: 10 LPM 20 86,000 
Nebulizer 
F -03- p | 2. 1,900 
" Q 26-03-2020 DL/EQPTIHM-NI Ventilator [Model Mistyneb 200 ಸ 
113042019-20 Nebulizer Sh) 
-03- 1 
FQ 26-03-2020 Model: HM Pro 2500 900 
y % Finger Tip Pulse Oximeter 0 2200 
FQ 27-03-2020 Model: FTP-02 274 > 
A Finger Tip Pulse Oximeter ಎಜಿ 
FQ 2150372020 Mode: MD300C2D 2 2,200 
3 PE ಈ 5050 ; Finger Tip Pulse Oximeter “04 8 
i 9 ES [KDLIEQPT/IHM-PO/1300/2019- |Mode: MD300C20 £ ರ 
ಇ . 20 ¢ ; Finger Tip Pulse Oximeter ; 5 4 
FQ HL Mode: D300CN350 24 2200 
m Finger Tip Pulse Oximeter 2 
FQ 27-03-2020 Mode: MD3WCISD 40 2200 
R ; Finger Tip Pulse Oximeter 
FQ 27-03-2020 Mode: MD300C63 117 2,200 
OPTI CCA TS2 with Color Touch 
| p Screen - Fully Automatic 
21 FQ 27-03-2020 KLEE UBH-ABGA Microprocessor controlled, point 10 3,72,000 43,89,600 
k 11308/2019-20 of Care Blood Gas Analyzer 
2 ; Finger Tip Pulse Oximeter BPL 
ಸ 5 RA Kk 
FQ 27-03-2020 KDLEQPTATLEPY pl 250 2,200 6,16,000 


FTPO/1305/2019-20 


Model: SMARTOXY LITE 
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IFQ 


27-03-2020 


IFQ 


27-03-2020 


KDL/EQPT/BM/FP/130T /2019- 
20 


Fingertip Pulse Oxymeter 
Model: FTP 1100 


Fingertip Pulse Oxymeter 
Model: YK80M 


24 


IFQ 


27-03-2020 


27-03-2020 


KDL/EQPT/HM/130Q {2019-20 


Servo Controller respiratory 
humidifier with built in electrical 
adaptor 


Model: MR8S0AEU 
Make: Fisher and Paykel 


60 


1,20,000 


Heater wire circuits for 
humidifiers 


Model: RT380 {1x10) 
Make: Fisher and Paykel 


60 


35,000 


1,04,16,000 


25° 


27-03-2020 


27-03-2020 


27-03-2020 


KDL/EQPT/Yadgir/123 /2019-20 


Adult Patient Cots 


6,500.00 


Mattresses for Cot 


4,000.00 


Pillows 


59,05,900 


26 


15-04-2020 


3 


KDL/EQPT/aims/ 
FAMBNAES/142/2019-20 


Fully Automated Magnetic Based 
Nucleic Acid extraction System 
Brand: Perkin Elmer 

Model: Chemagic Prepito-D 


400.00 


17,47,503 


20,62,054 


27 


pe 
T 
pe) 


31-03-2020 


KDL/EQPT/Patho Detect 
it/141/2019-20 


Patho Detect TM Covidl9 RT- 
PCR Kit 
Make: My Lab 


50 Kit X100 test=5000 
tests 


1,200 


67,20,000 


28 


02-04-2020 


(DL/EQPT/Patho Detect 
i/145/2019-20 


Patho DetectTM RT-PCR Kits 


50 Kit X100 test=5000 
tests 


1,200 


67,20,000 


31-03-2020 


DL/EQPT/EDH/1 16A/2019-20 


[es] 


Vertical 30 KG Washing machine 


11,10,000 


13,09,800 


31 


IFQ. 


10-04-2020 


KDL/EQPT/Covid-19/Bi-Level 
Device/07/2020-21 


Bi-Level Device : Sefam f 
DreamStar ST Duo NIV Machine 
with standard accessories i 


20 


1,18,000 


2,64,32,000 
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Patho Detect TM Covidl9 } 
Apr K Qualitative PCR Kits with 250 kit X100 test = - 
32 FQ 4-04-2020 |KPHEQPT/Covid-19 PD Extraction Consumables Make: 25000 tests” 1,200 3,36,00,600 
it/145A/2019-20 
My Lab p 
GPT 4-19 E.Ki/09/20 QIAmp Viral RNA mini Kit (250 100 (250 00 
<DL/EQPT/Covid-19 E-kit - p 50 tests X 100. 
33 -04- ರ tests per Kit) p 
33 FQ | 5-04-2020 21 p kits=25000 tests) 93,104 1,04,27,648 
” ICU Ventilator 
DL/EQPT/COVID-19/ 
-04- ಎ : "12 2 
34 FQ 6-04-2020 ventilator/130AC/2019-20 Model: MV 200 2 12,25,000. 27,44,000 
Make: Treaton 
. Ventilators . 
ವ A Ny . _ 
13 FQ 6-04-2020 Senator Make: ALLIED HEALTHCARE 2 6,93,000 15,52,320 
MR § INC, USA 
KDLIEQPT/Covid-19 Ventilator | lalor : 
36 IFQ 6-04-2020 HS Wy “9 VENA Model: LTV1200 2 8,41,500 "18,84,960 
ಮ ' § Make: Vyaire Medical USA 
- f— ” - f~ 
KDL/EQPT/Covid19/PD Patho Detect TM Covidl9 "SO kitX 100 > 
-04- 20,000 
IFQ 8-04-2020 [i145B/2019-20 Qualitative PCR kits test5,000 tests 12). 67,2900 
೬ 4 
RNA Extraction (1 kit = 50 tests) 
i - duct: Qi it= 
8-04-2020 KDL/EQPT/Covid19/13A/2020- |pro Qiagen (50 tests.X 50 kit 18,620.80 10,42,764 
21 2500 tests) " 
VTM Kit with double swab sox 
Pack Size = 50 test iS 
(1 kit = 50 tests) . 
KDL/EQPT/Covid-19/¥ TM Kit (50 tests X 50 kit = ME 
39 IFQ 18-04-2020 13/2020-21 2500 tests) 9,600 5,66,400 
KDL/EQPT/Covid | %Gloves/14/2 Nitrile Powder Free Examination 16 box (1 box=150 
IFQ > - _ K 870 
40 18-04-2020 020-21 Gloves (Medium Size) piesess) 25,334 
iF KDL/EQPT/Covid1 9/Gloves/1 4/2 Nitrile Powder Free Examination 10 box (1 box=150 $70 ’ 
Q 020-21 Gloves (Small Size} picsess) 
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DL/EQPT/Covid19/RNA/BMS/ 


Dynamag-2 RNA Extraction 


y 10 45,000 
rQ _ 33B/2020-21 Magnatic stand Dynamag 
”] 1 ] 5 -F .) 
a1 0 18.04.2020 DL/EQPTICovid19/RNA/BMS/ |1.5ML RNASE-FREE 0 1.598 591,121 
333/2020-21 TUBES,500 TUBES 
FQ KDL/EQPT/Covid IS/RNA/BMS/ |2.0ML RNASE-FREE s 1800 
33/2020-21 TUBES,500 TUBES ’ 
. a (KDL/EQPT/Covid I9/RNA/BMS/ [5X MAGMAX-96 Viral 1 Kit (2 | 
) -04- 1,45,000 29,08,700 
42 FQ 18-04-2020 [301920 parts) 17 45,0 9,08, 
50 kits 
|} K . K . (1 kit = 250 tests) 
43 FQ. 20-04-2020 A L/EQPTICovid19/138/2020- NR [xaoon tests) 93,104 52,13,824 
product: Qiagen (250 tests X 50 kit = 
12500 tests) 
Patho DetettM COVIDIS W 
” Qualitative PCR Kits with 10 kits . 
- p id- « 
44 irq 21-04-2020 ADE PD Extraction, (100 test X 10 Kits = 1200 13,44,000 
K Make: My Lab 1000 tests) " 
Pack size: 100 tests 
KDL/EQPT/Covid-19/¥ TM TVTM Kit with double swab 200K 
i113C/2020-21 Pack Size = 50 test (1 Kit =50 tests 200 
45 FQ 06-05-2020 kit * 50 test= Total 9600 22,65,600 
10000 tests) 
KDL/EQPT/Covid-19/V TM VTM Kit with double swab TR 
_ _ i013D/2020-21 Pack Size = 25 test (1 Kit =25 tests 4600 
46 FQ 06-05-2020 kit * 25 test= Total 4800 2,60,54,400 
- 115000 tests) 
KDL/EQPT/Covid-19 PD Patho DeteciTM Covid19 
, SR . . 300 kit X 100 test = 
47 ್ಣ 06-05-2020 i 145D/2019-20 Qualitative PCR Kits with 35000 tests (200 4,03,20,000 
Extraction Consumables Make: 
My Lab 
- ರ AD- ಮ PRES 
48 FQ 20-06-2020 [SPEND Electrical Laundry Machine 39 "125 13,55,999 16,94,99,920 
DLIEQPTICOVID- 100 KVA/BOKW Silet Prime rated 
49 FQ 01-07-2020 9/Generator/44/2020-21 Diesel Generator Set 40 11,75,575 4,70,23,000 
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RS 


01-04-2020 Measuring ‘tape wall mounted 4 
Bed Pan 20 

Urine pot 20 ಸ್ನ 
Forceps artery 20 
Mosquito forceps 20 
Toothed forceps 10 
Cheatle forceps 10 
Needle Holder forceps 6” 10 
Sponge holding forceps 20 
Scissors big 20 
: RR Scissors small 10 

[FQ LU Scissors suture removal 12 16,54,363] 
Kidney tray big 20 
Kidney tray small 20 
Bowl big 5 20 
Bowl small 3 20 
Steel basin 18” 10 
Autoclave bin 9X9 10 
Ambu Bag 12 
Multipara monitor BPL, Elite 1s 
View EV8 
Pulse oximeter BPL CLEOPLUS 5 
“ |Autoclave Electric 12X12 
IFQ KDL/EQPT/Covid19/Y adgiri/144 |aluminum 2 65.431 
D/2019-20 Needle Holder forceps 8” 10 
| Fumigator 2 
55 IFQ 01-04-2020 EE Electrical Suction Apparatus 10 235,200 
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56 Instruments Trolley 13,600 
- ' KDL/EQPT/Covid19/Y adgiri/144 [Bressine Trolls 
IFQ 01-04-2020 A/2019-20 8 y 4 13,000 4,92,768 
Crash Cart 8 18,500 
57 KDL/EQPT/Covid19/Y adgiri/144 |Bed Sheet 
iF -04- 1 22 
Q 01-04-2020 E0190 700 310 ,27,850 
. . Adult Patient Cots 50 6,450 
58 iFQ 20-04-2020 KDL/EQPT/Covid19/Y adgiri/144 Mattresses 50 000 6,38,970 
. F/2019-20 - - : 
- Pillows 50 380 
. Patient Cot 200 6,000 
7 KDL/EQPT/Covid- Mattress For Cot 200 3,750 
59 F 02-06-2020 2 30,46,760 
Q IY adgiri/144G/2019-20 Pillow 200 360 ನಾ 
Bed Side Screen With Cloth 200 2,800 
, Bed Side Lockers 200 2.076 ¥ 
60 FQ 02-06-2020 ek MN 19-20 Drip Stand 200 610 12,12,096 
8 Revolving Stool 200 450 
21-04-2020 Disposable Breathing Circuit 100 850 
61 ro DL/EQPT/ COVID- Make: Dragger 1.19840 
೧೧ 9/CBP/146C/2019-20 Disposable Bain Circuit ಗ 
2 04-2020 Make: Ontex 20 1100 - 
DL/EQPTICOVID - 19/CBP HME Filter ನ್‌ 
62 P 21-04- | ಇ; 4 
Q 04-2020 /146A/2019-20 ake: Dragger 200 180 40,320 
21-04-2020 - . Ny Ambu bag (Silicon Ambu Bag) 10 650 
5 FQ DL/EQPTICOVID-19/CBP / Flex Metalic ET Tubes 35.680 
21-04-2020 46B/2019-20 {6,6.5,7,7.5 Each-SOnos) 50 ,200 ’ 
ultipara Patient Monitor with 
21-04-2020 Etco2 10 1,67,132 
p ey 
64 FQ KDL/EQPTICOVID 19/CBP odel: M747 23,84,860 
1146F/2019-20 F 7 - ' - 
2104-2020 Multipara Patient Monitor 4 87.437 
Model: M747 K 
Oxygen Cylinder . 
65 21-04-2020 [KDUEQPTICOVID Make: Rama Cylinder 6 97,350 


~IFQ 


19/CBP/146D/2019-20 
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Po 4 
Se: ik 


66 


IFQ 


0) 


-04-2020 


w 


-04-2020 


KDL/EQPT/ICOVID — 
19/CBP/146G/2019-20 


Body Warmer with 10 Blankets 
Make: Smiths Medical 


20 


1,05,000 


Fluid Warmer 
Make: Smiths Medical 


1,13,000 


36,17,600[ 


67 


IFQ £ 


-04-2020 


N) 


-04-2020 


KDL/EQPT/COVID- 
19/CBP/146E/2019-20 


Ultrasound Scanning Machine 
Make: Mindray, Model: TE7 
With 3 probes (Convex, Linear 
and TVS), trolley and. operated 
with Gloves on and taking voice 
command . ; 


"19,30,500 


Stethoscope Microtome 


21,79,834 


68 


IQ 


‘ 


“04-2020 


-04-2020 


KDL/AEQPTICOVID -1 9/ Tumkur 
1147F/2019-20 


Adult ICU Ventilator Circuits 
ake: Dragger 


Pediatric circuits for SLE 4000 
Ventilator 
ake: Inter Surgica 


50 


2850 


2,54,800 


69 


FQ 


wm 


-04-2020 


-04-2020 


KDL/EQPTICOVIDIY/ Tumkur] 
47E /2019-20 


ECG Machine 12 Channel 
Make BPL 
odel: CARDIART 9108 D 


1,05,000 


[} 

Oxygen regulator / flow meter 
with humidifier.bottle 
ake: Oxy Kit 
Model ACE-10L-]5 


[0 


2,950.00 


4,00,400 


IFQ | 


7 


2 


-04-2020 


-04-2020 


-04-2020 


KDL/EQPT/COVID -19 Tumkur 
1 147B/2019-20 


High Flow Nasa! Cannula Therapy 
Make: Fisher & Paykel 
Model: Airvo TM2 


2,63,600 


Consumables . 


Opt 944 Nasal cannula interface 
optiflowTM + {1 Box contains 20 
cannula - 


27,500 


900PTS61 

Heated Breathing Tube (circuit}+ 
MR290, 

AirSpiraiTM, for Airvo 2 (Box 


48,900 


15,23,200 
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HME Filter 


KDL/EQPTICOVID -19/ Tumkur |Make: Dragger 
71 F -04-202 . 180 20,160 
5 210452020 / 147A12019-20 p y 190 J 
‘|Medical Gas Cylinder 
i , 
72 FQ 21-04-2020 KDL/EQPTICOVID19/Tumkur/1 [Length 850mm and 50 10,106| 5,96,254 
47C /2019-20 Weight 16 kg 
Multipara Patient Monitor with (ಿ ಸೆ 
21-04-2020 Etco2 5 1,67,132 
) Model: M747 ಕ 
- ಸ್‌ 
KDL/EQPT/COVIDIY Tumkur/i Biphasic Defibrillator p 4 ಸ 
73 FQ 21-04-2020 [70/2019-20 ೪ Model: CARDIOSAFE- AED ” ಸ್ಟ 20345 
ultipara Patient Monitor 
21-04-2020 Model: M747 5 $7,437 
p ECG. Machine 12 Channel 
74 FQ 30-03-2020  |KDL/EQPT/Bellary/139/2019-20 jModel: CARDIO 3000 2 1,00,000] . 2,24,000 
ultipara monitor ~ 
75 FQ 30-03-2020  IKDL/EQPT/Bellary/139/2019-20 |Model: BM3 (Bionet) 15 1,10,000 18,48,000 
16 FQ 30-03-2020 NN ary/139F/2019- [Bed Side Lockers 60 18,500 13,09,800 
ಕ ಪ C-PAP Machine - 
77 FQ 30-03-2020 ಗ (Bellary/139E/2019- | odel: E-20 A -GIl 6: 30,000 2,01,600 
A \ 
A Fully Automated Biochemistry 
30-03-2020 Analyzer 200 tests/hour 1 -13,25,000 
78 irq. KDL/EQPT/Bellary/139C/2019- {\Model; BK 200 mini - k 22,59,700 
20 Fully Automated Coagulation 
30-03-2020 Analyzer 1 5,90,000 
Model: XL-3200C 
PS Ventilator Circuits 1 
4 Ne 30-03-2020 [KDLEQPTIBellary/139B/2019- Adult) with Water Trap 73 ಕ ನ 
20 ; iroui ಮ / 
30-03-2020 ಮ 12 350 
(Paediatric) p ವ 
p ; BD Bactec FX40 Blood Culture 
80 IFQ 30-03-2020 KDL/EQPT/Bellary/ 1391/2019-20 |System ,Brand -BD ] 10,35,000 12,21,300 


Model: Bactec FX 40 
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ಹ 
IE KDL/EQPT/Bellary/139D/2019- PN 
IFQ 30-03-2020 20 Model: BW-300 1 1,15,000 1,35,700 
30-03-2020 Stethoscope 60 750 4 
ಢೇ 0-03-2020 BP Apparatus (With Pediatric 1s 3,000 
ಫಿ cuffs} 
§ 3003-2020 BP Apparatus (1 of 5 beds) 22 2,850 
30-03-2020 Nasal Prongs (Per day) 1800 75 - 
eV ಸ 
i i 30032020 DL/EQPT/Bellary/139E/2019- ನ Bag(l ನ ಗಾ KN 1;650 
30-03-2020 [20 aryngoscope wi ades (1 0 2 2.100 42, 
beds) 
30-03-2020 Nebulizer Mask 450 120 
30-03-2020 Suction Apparatus Electrical 10 18,000 
30-03-2020 Water Bed 5 1,700 
NS a Defibrillator ನ 
is 2029 Model: BPL, DF 2617/AED/R 4 KN, 
Table top pulse Oxymeter mie 
83 IFQ 30-03-2020 . [KPYEQPT/Bellary/139H/2019- | del: BPL Oxy view, Nellcor 20 ' 58,000. 12,99,200 
20 
SPO2 
gi ೯, ; 30-03-2020 i RD Bellary/139G/2019- {Adult CPR, Schiller | 7,75,000 9,14,500 
ಸ್‌, KDL/EQPT/K.K Allianze/ PRY Ventilators yj 
85 FQ 30-03-2020 & NIV/130Z/2019-20 Dated:- odel:Trilogy 100 Philips 4 8,96,000 40,14,080 
F 30/03/2020 p 
2 ದ 3 -|Disposable Bed Sheets 
86 r 01-04-2020 A E, YAGER 1000 90 1,00,800 
ary/13 /2019- § 5 
$7 ye) 01-04-2020 KDL/EQPT/Bellary/139AA/2019 Mattress 125 3,800 6,16,550 
- 20 Pillows 125 380 
ಸ is 0 10.| Mattress 
88 FQ 01-04-2020 KDR ary/1394B/2019 125 3,800 pis 
Pillows 125 380 
೪ p 2 MM 
89 “FQ 04-04-2020 ನ EE TBE. NS 45 39,000 20,70,900 
| K K Electrolyte Analyzer 
18-04-2020 KDL/EQPT/Bellary/139AE/2019-1 1 95,000 1,06,400 
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Oxygen Regulator 


Make: HMP 45 3,200 
9 FQ 18.04.2020 KDLIEQPT/Bellary/139A6/2019- 226.800] 
20 Humidifier Bottle with Flow f 
meter i 45 1,300 
Make: HMP 
a y Jumbo Cylinder 
92 IFQ 18-04-2020 Bellary/139AF/2019- [ake: Rama Cylinder 8 16,000 3,39,840 
Muitipara Monitor Ultima Prime 
04-05-2020 DL/EQPT/Bellary/1 39AH/2019-\(Nellcor} Adult Probe 5 8,500 
Make: BPL 4 
Multipara Monitor Ultima Prime 
04-05-2020 [|KDL/EQPT/Bellary/139AH/2019-(Nellcor) Adult NIBP CUFF 5 1,350 py 
ake: BPL ಫಸ 
Multipara Monitor Ultima Prime 
R (Nellcor) Neonatal probe 
04-05-2020 |KDL/EQPT/Bellary/139AH/2019-\ Make: BPL 0 7,300 
04-05-2020 [KDL/EQPT/Beilary/139AH/2019- ಗ Monitor. Ultima Brine p 2,780 
04-05-2020 [KDL/EQPT/Bellary/139AH/2019- Rediatnc Chest Flsttrode Set 3 1,650 
04-05-2020 |KDL/EQPT/Bellary/139AH/2019- ನ Pediat B 60 ndeSe 3 1,380 
- Edan Monitor Adult SPO2 Sensor ಣ್ಯ 
04-05-2020 {KDL/EQPT/Bellary/139AH/2019-}(Nellcor Technology) 2 -4,180 
ಇ Make: Edan 
Edan Monitor Infant SPO2 4 
. 04-05-2020 |KDL/EQPT/Bellary/139AH/2019-\(Nellcor Technology) NIBP CUFF 2 ೩1,350 
x ; Make: Edan - 4 1 
ಸ Edan Monitor Infant SPO2 Sensor 
93 IFQ 04-05-2020 |KDL/EQPT/Bellary/139AH/2019] Egan 5 4,300 4,82,944 
Edan Monitor Infant SPO2 Sensor 
04-05-2020 DL/EQPT/Bellary/139AH/2019-1NIPB Cuff 5 


Make: Edan 
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ary/139AH/20 


Pulse Oxymeter Mindary VS-800 


04-05-2020 -\Néonatal Probe 
Make: Mindray 
ulse Oxymeter Mindray VS-800 
04-05-2020 ary!139AH/2019-| Ul Probe 5 
Make: Mindray 
- ricol Ventilator 02 sensor 
04-05-2020 ary/139AH/2019-}Make: Pricol - 
Pulse Oxymeter Gentec Adult 
Probe 
» 94-05-2020. 15 2019- 
04 05-2020. ary/ 39A 1/2019 Make: Gentec 
Pulse Oxymeter Gentec Neonatal 
04-05-2020 ary/139AH/2019-4"69 5 
y Make: Gentec 
. Mindary Ventilator 02 Sensor SV- 
04-05-2020 ° (KDL/EQPT/Bellary/139AH/2019- 0g ೦ಗತರ೯ 
95 04-05-2020 ary/139A Mindray SV-300 Flow Sensor 
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96 


IFQ 


06-05-2020 


” 06-05-2020 


KDL/EQPT/Bellary/139K/20)9- 
20 


VITEL 2 Compact 30-Automated 
Microbial Identification & 
Sensitivity Systenralong with its 
acéessories- for all types of culture 
samples 


15,30,000 


BacT/ALERT 3D 120-Automated 
Microbial Culture system along 
with its accéssories- For both 
Adult & Peadiatric Blood & 
Sterile Body Fluid Culture System 


15,45,000 


36,28,500 


IFQ 


06-05-2020 


KDL/EQPT/Bellary/139AY2019-2 


Optiflow Thrve Kit for Operation 
Theatur use only -with 20 nos of 
thrive circuits -100 nos (AA- 
400)S/MI/L of nasal canual for 
each. machine for Adult 


3,13,600 


06-05-2020 


KDL/EQPT/Bellary/139AY2019-2 


Adult Airvyo-2 machien complete 
kit-70its/min high flow meter, 
and ‘Standard accesserioes of 10 
circuits (000PTS561) and 20 nos 
of cannual (OPT 944) for each 
machine 


3,13,600 


06-05-2020 


KDL/EQPT/Bellary/139A1/2019-2 


Pediatric Airvo-2 machine 
complete kit with Standard 
accessories of 10 circuits 
(900PTS61) and 20 nos of (OJR 
41X) for each machine 


2,84,200 


06-05-2020 


KDL/EQPT/Bellary/139A1/2019-2 


Airvo-2 Machine Circuits 


pe 


44,100 


06-05-2020 


KDL/EQPT/Bellary/139A12019-2 


Optiflow Nasal Cannuala 


25,480 


17,68,234 


98 


10-07-2020 


KDL/EQPT/Bellary/139AK/2019- 
20 


FS Multi-Parameter patient 
Monitor (12.1 Inches) with 
Standard Accessories 
Make: UNICARE 

Model: F5 


70 


28,21,000 


100 


IFQ 


KDL/EQPT/LS-FTP/130K/2019- 
20 


Finger Tip Pulse Oximeter 


2,200 


61,60,000 
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2 
Automated RNA Extraction 
» ; Machine 
ಥ KDL/EQPT/Covid-19/Nimhans- | & KN 
07 FQ 09-06-2020 RNA-ES/21/2020-21 Biomek 4000 Beckan Coulter 1 55,00,000 55,00:000 
, F Automated RNA Extraction | 
08 rQ 09-06-2020 | KPHEQPTICovid-TINimhans- | ching | 34,81,000 34,81,000 
RNA-ES/21/2020-21 p § 
Kingfisher Flex 96 wells 
KDL/EQPT/Covid19/130/2019-20 
30-05-2020 and : ; 
ing N N 13,280 
09 | FQ 02/07/2020 KDL/EQPTICovid19/ 304/2019- Finger Tip Pulse Oximeter 6000 1118.88 67,13 
ಳು 20 * 
p j ; Tip |Finger Tip Pulse Oximeter 
[ A 35,000 695 2,43,25,000 
Pulse Oximeter/47/20-21 
Nebulizer 
, KDL/EQPT/Covid-19/Central 
], FQ 10-06-2020 prison/23A/2020-21 58 1,708 | ಕ 
KDL/EQPT/Covid-19/Central |Oxygen Concentrator 5S LPM KN 
‘ 2 FQ 10-06-2020 prison/23/2020-21 11 41,328 4,54,608 
' . RNA Extraction Automatic Kit 
KDL/AD/CORONA/LAB Kit 
Reagent/79B/2019-20 
113]. GE ಹ and 340 " 342200 11,63,48,000 
ಸ KDL/AD/CORONA/LAB Kit 
» Reagent/79B1/2019-20 
RDUADICORONAILAS Kit RNA Extraction Kit Manual § 
114 GE?! 05-06-2020 Reagent/79N/2019-20 50 87,360 43,68,000 
KDL/AD/CORONA/LAB Kit RNA Extraction Kit Manual ke 
} -06- 
5 GE! 02-06-2020 Reagent/79D/2019-20 300 92400 2,77,20,000]. 
ದಾ —T | R 
KDL/AD/CORONA/LAB Kit RNA Extraction Kit Manual 
EM -06- p § p 
116 GEM 01-06-2020 Reagent/79E/2019-20 2 13009.50 6,50,475 
> KDL/AD/CORONA/LAB Kit RT PCRKit ಸ 
117 GE?! 02-06-2020 Reagent/79F/2019-20 150 68,440 1,02,66,000 
KDI/ADICORONA/LAB Kit RT PCR Kit 
CA 30-06-2 K p 
118 GEM 30-06-2020 Reagent/79F1/2019-20 400 68,440 2,73,76,00 
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L/AD/CORONA/LAB Kit 
Reagent/79G/2019-20 


01-06-2020 ; 
1i9 GEM 08-06-2020 KDUADICORONAITABKSC RTPCR Kit with RNA Extraction 1400 1,12,000 15,68,00,000 
Me Reagent/79G1/2019-20 
30/06/2020 hl 
and 
KDL/ADICORONA/LAB Kit 
Reagent/79G1/2019-20 
RNA Extraction Kit Manual 
KDL/EQPT/Covid: 
ಹ -09- 30000 54 16,20,000 
120 GEM 020 9/IREKM/78D/2020-21 y 
RNA Extraction Kit Manual 
್ಯ KDL/EQPT/Covid- ಬ 
09- g 375 54 21,26,250 
121 IFQ 03-09-2020 i9/REKM/78B/2020-21 393 ; 
RTPCR Kit with RNA Extraction 
KDL/AD/CORONA/LAB Kit 
Reagent/79H/2019-20 
01-06-2020 ಸ : 
122 IFQ 11-06-2020 ರ 600 1,20,960 7,25,76,000 
30/06/2020 ನಿನಗ - 
and 
KDU/AD/CORONA/LAB Kit y 
Reagent/79H2/2019-20 
KDL/AD/CORONA/LAB Kit [RTPCR Kit with RNA Extraction 
Reagent/7942019-20 ್ಥ 
23 FQ ಮ p and 600 5,03,623.68 30,21,74,208 
ಸ KDL/ADICORONA/LAB Kit 
Reagent/791/2019-20 i 
RT PCR Kit 
KDL/AD/CORONA/LAB Kit 
2 R -06- 1,17,600 1,76,40,000 
£ FQ 20 Reagent/ 79/2019-20 . 159 i 
p KDL/EQPT/Covid-19/RT PCR |RTPCRKit ಸಾ 
> -09- 15 1,98,90,000 
25 : IFQ 30-09-2020 KiU80D/2020-21 130000 3 
26 ps iFQ 03-09-2020 KDL/EQPT/Covid-19RT PCR RT PCRKit 144375 153 2,20,89,375 


Kit/80A/2020-21 
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J 


127 


iQ 


02-06-2020 


’ 08/06/2020 


11-06-2020 
30/06/2020 


CORONATLAB KT 
Reagent/79M/2019-20, 


(DL/AD/CORONA/LAB Kit 
Reagent/79M1/2019-20 


(DL/ADICORONA/LAB Kit 
Reagent/79M1/2019-20 

- and ಸ 
DL/AD/CORONA/LAB Kit 
Reagent/79M2/2019-20 


1500 


1,05,126| 


" 15,76,89,000 


01-06-2020 
30/06/2020 


KDL/ADICORONA/LAB Kit 
Reagent/79K/2019-20 
.-and 
DL/AD/CORONA/LAB Kit 
Reagen/79K1/2019-20 


RTPCR Kit with RNA Extraction 


350; 


1,09,872 


IFQ 


03-06-2020 


10-06-2020 
30/06/2020 


KDL/ADICORONAI/LAB Kit 
Reagent/79L/2019-20 


KDL/AD/CORONA/LAB Kit 
Reagent/7911/2019-20 
and 
KDL/AD/CORONA/LAB Kit 
“Reagent/791L2/2019-20 


RTPCR Kit with RNA Extraction 


700 


95306.40 


6,67,14,480 


130 


IFQ 


06-06-2020 


KDL/EQPTICOVID-19/Sample 
Extraction KIOSKS/18/2020 21 
| and 


KDL/EQPT/COVID-19/Sample 
Extraction KIOSK S/18/2020 21 


Sample Collection Extraction . 
KIOSKS | 


250 


34,000 


85,00,000 
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KDL/AD/CORONA/LAB Kit 
Reagent/79/2019-20 


Viral Transport Media (VTM) 


29-05-2020 P A 
131 IFQ 11-06-2020 a Nl 29,000 24,50,50,000 
30/06/2020 {8 | 
and _ _ ( 
KDL/ADICORONA/LAB Kit 
Reagent/790/2019-20 
KDLIE PT/TNDIHENCTDI2SA/ High Flow Nasal Cannula Therapy - 
32 E tender 11-06-2020 Q Devices. 150 4,25,000 6,37,50,000 
2020-21 K 
; ಭಾ 1... |Figh Flow Nasal Cannula Therapy 
33| Etender | 2006-2020 [KPYEQPT Mi Devices. 150 4,25,000 6,37,50,000 
Rapid Anti Body (IgM/lgG test | ಸ 
KDL/AD/Corona/RT p y CBNViS p 
34 IF -06-2 ji 402 2,25,12,000 
i ಫು ಸ Kits/56/2019-20 kits ಸ p 
pS KDL/EQPT/ COVID-19/Power |Power Sprayer ಬ RS 
[F 7-07-202 4 I 0 3,000 
35 Q 07-07-2020 Sprayer/48/2020-21 77 9,00 90,63,0 
2 inl Infrared Thermometer (hand- 
Ke KDL/EQPT/Covid-]9/Infrared 
_ sl 3,33 22 
36 [FQ 06-07-2020 Thermometer/49/2020-21 held} 1,000 3,338 33,38, 0 
KDL/EQPT/Covid- RNA Extraction Kit (Viral ವ § 
37 IF' 14-07-202 1 33,312 3,33,120 
Q 20 19/Nimhans/22/2020-21 DNA/RNA 300 Kit H96) 0 3 ನ 33,೨ : 
KDL/EQPT/Covid-1 Rapid [Rapid Antigen Kits 
ಈ “Antigen Kits/46/2020-21 
08/07/2020 £ £ 
15-07-2020 KDL/EQPT/Covid-1 Rapid. 500000 2 
138 GEM 22/07/2020 504 25,20,00,000 


Antigen Kits/46A/2020-21 
l and 
KDL/EQPT/Covid-19/Rapid 
Antigen Kits/53/2020-21 
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KDL/EQPT/Covid-19/Rapid 
Antigen Kits/62A/2020-21 


05-08-2020 | | SN » 
139| GEM 07/08/2020 ROE Rend Rapid Antigen Kits 381100 476 18,14,03,600 
10/08/2020 . MUIgen SS - " 
_ and K 
KDL/EQPT/Covid-19/Rapid 
. Antigen Kits/62C/2020-21 
4 | Gem 21-08-2020. [KP-EQPT/Covid-19/Rapid Rapid Antigen Kis 500000 459.20 22,96,00,000 
' ” [Antigen Kits/67/2020-21 oo ' ಗ 
KDL/EQPT/Covid-19/fRapid Rapid Antigen Kits 120000 R 
-08- : } 51,04,0 
#1] OEM 20-08-2020 [4 tigen Kirs/62C/2020-21 459.20 5,೨1,04,000 
KDL/EQPT/Covid-19/Rapid Rapid Antigen Kits R 
E 09-202 | . 459, 22,96,00,000 
42|- GE 18-09-2020 [4 tigen Kits/91(1)/2020-21 500000 59.20 
_ KR KDL/EQPT/Covid-19/Rapid Rapid Antigen Kits < 
43 GEM 23-09-2020 Antigen Kits/91/2020-21 500000 459.20 22,96,00,000 
GEM Order: Rapid Antigen Kits ಎಂವಿ 
yy -08-2 22 
44 GEM 21-08-2020 | SEMp020/8/750466 5೦೦೦೦೦ 459.20 22,96,00,000 
< - GEM Order: Rapid.Antigen Kits | | 
45 GE 11-10-2020" | SEny3920/8/81 1075 1000000 414.4 41,44,00,000 
ಮ KDL/EQPT/Covid-19/Thfrared | N 
46 FQ 17-07-2020 Thermometer/5 17/2020-21 ? Mi Infrared Thermometer (hand- 8,000 1,242 99,36,000 
e 
GEM Order: Viral Transport Media (¥ TM) . 
|) -08-2 30. 37 
47, CEM 29-08-2020 CEN2020B/75 1001 with 2 swabs 120000 30.90 3708000 
KDL/IEQPT/Covi RNA Extraction Kit Manua ' 
1 OVIG- 
5 3-09-2 5 2 5 
| 48 GEM 03-09-2020 SREK M78 2020.1 78750 54 42,52,500 
KDL/EQPT/Covid- RNA Extraction Kit Manua < » 
C 09-202 
49 GEM 30-09-2020 J SREKM78Cr2020-21 60000 54 32,80,000 
KDL/EQPT/Covid- RNA Extraction Kit Manua K < 
-09- 26,2 
50 GEM 26-09-2020 |S RPREASMIE/! 13/2020-21 i 39375 54 21,26,250 
- RNA Extraction Kit Manua 
< p KDL/EQPT/Covid- < 
R -00-2 
51 GEM . 30-09-2020 [SREKMIT8E/202021 30000 54 16,20,000 
RNA Extraction Kit Manua 
KDL/EQPT/Covid- 
R - -09- 7 4 256 
52 GEM 03-09-2020 [SREKMI8A 202021 39375 5 21,26.250 
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4 


ಸ 
ಸ್ಥ 


GEM 


KDL/EQPT/Covid- 


9/RNA 


RNA Extraction Kit Manual 


53 17-1 0-2020 [Extraction Kit Manual- 292500 40 1,17,00,000 
Gem/109/2020-21 
54 GEM 03-09-2020 EE JRE SE TPC 288700 153 4,41,71,100 
55| GEM 30-09-2020 ಮ ARTPERSS REECREL KX 350000 153 5,35,50,000 
tjd- T P [| 
56 GEN 26-09-2020 ರ RIPCRSIE 144375 153 2,20,89,375 
57| . GEM 03-09-2020 RS WRLC RLEPERSI 144375 153 2,20,89,375 
58 GEN 03-09-2020 ಮ ARTPER, RERERKI 585000 40 2,34,00,000 
59| GEM 17-10-2020 RTPA JRTPCRRS 550000 79.44 4,36,92.000 
“160 | GEM 17-10-2020 ಗ SIRT PCR [RT pcRKit 550000 79.44 $3992,000 
; Automated RNA Extraction Kit. 
) p (A i j j 
a] we | moan pres [Cini | of 
kit containing. AE: ್ಜ 
62 FQ 30-09-2020 ಮ B; CARAS SSO 2G 147000 275 4,04,25,000 
p id- ; p f OER 
63 FQ 30-09-2020 ಮ ಮ ekit dor Bjgmeck 147000 275 4,04,25,000 
Automated RNA Extraction Kit p 
§ ವ ಮ ; 
64 FQ | 04992020 [EKA 902021 ಮ a 1 2,88,75,000 
' kit containing. 
165 IFO 04-09-2020 DL/EQPT/Covid- | Automated RNA Extraction Kit 42000 275.00 4 “1,15,50,000 


WREKA/792020-21 


“|B. Compatible Kit for Kfflex 96 
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J 


KDL/EQPT/Covid- 


Automated RNA Extraction Kit. 
A. Compatible kit for Kingfisher 


IREKA/79D/2020-21 


166 iFQ 19-09-2020 |9/REKA/79B/2020-21 Duo Priine:24 well/96 well, sac 231000 275.00 6,35,25,000 
೨ kit containing. : 
Automated RNA Extraction Kit. 
f | K KDL/EQPT/Covid- B. Compatible kit for Biomeck _ 
167 IFQ 19-09-2020 19/REKA/79B/2020-21 4000 42000 275.00 1,15,50,000 
Automated RNA Extraction Kit. 
, A. Compatible kit for Kingfisher 
- - » Duo Prime 24 well/96 well, each 
KDL/EQPT/Covid- § 
F ಗ 2 
168 IFQ ಫ್‌ SRPREAGMK/I 13/2020-21, [kit containing. 57750 275.00 1,58,81,250 
26-09-2020 4 
2 K B. Compatible kit for Biomeck 
DL/EQPT/Covid- ; ; pe 
169 IFQ SRPREA&MK/1 13/2020-21 4000 10500 275.00 28,87,500 
Automated RNA Extraction Kit. 
R A. Compatible kit for Kingfisher 
Duo Prime cach kit containing 
DL/EQPT/COVID- ಈ x ೫ 
ಗ 2-10- 1 Ke 
170 IFQ 22-10-2020 S/REKA/130/2020-21 | 60800 179.20 1,08,95,360 
| Automated RNA Extraction Kit 
- DL/EQPTICOVID- B. Compatible Kit for Kfflex 
- 22-10- . g 4 
22-10-2020 S/REKA/130/2020-21 247000 179,20 4,42,62,400 
P Automated RNA Extraction Kit. k 
_ KDL/EQPT/ICOVID- p q p s 
2 22-10- cit for ; 
172 IFQ 22-10-2020 S/REKA/130/2020-21 I Kit for Biomeck 114000 179.20 | 2,04,28,800 
| Automated RNA Extraction Kit, 
k p A. Compatible Kit for Perkin 
DL/EQPTI/C - 
173 IFQ 30-09-2020 [KDUEQPTICovid Elmer 96, each kit containing. 63000 308.00 . 1.94,04,000 


J 
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>) 


74 


KDL/EQPT/Covid- 


$i 
Automated RNA Extraction Kit. 


29-10-2020 


S/REKA/130/2020-21 


HT Genitix. 


P -09- A.C tible Kit for Perki 5. 57,75 
IFQ 04-09-2020 IOREKA/79A/2020-21 ompatible Kit for Perkin . 21000 275.00 57,75,000 
Elmer 96, each kit containing. R 
. Automated RNA Extraction Kit. 
R 7 KDL/EQPT/Covid- B. Compatible kit for Perkin ° A $93 
75 IF: 4-09-202 21000 275.00 7,75,000 
Q 04-09-2020 [9 REKAI79AI2020-21 Elmer 12 ರ Me 
K Viral Transport Media (V TM) 
» GeM Order: . < << 
76 GEM 07-09-2020 [GEn2020/8/752924 with 2 swabs . 500000 31.00 1,55,00,000 
] : 1. [Viral Transport Media (V TM) . 
KDL/EQPT/Covid-19HV TM Kits- . < 
M -09- KM K 
77 GEM 21-09-2020 Gem/7712020.21 with 2 swabs 125000 30.90 38,62,500 
, - Viral Transport Media (V TM) 
, KDL/EQPT/Covid-19/GEM - } P K 
78 GEM 19-09-2020 VTM /75/2020-21 with 2 swabs 380000 30.90 1,17,42,000 
. Viral Transport Media (V TM) 
KDL/Eqpt/Covid-19/VTM- , P R K 
179 GEM 26-09-2020 Gem/94 2020-51 - with 2 swabs 1000000 23.52 2,35,20,000 
- - ; Viral Transport Media (V TM} - 
KDL/EQPT/Covid-19/VTM- - 
80 EM -09- i 3 
G 30-09-2020 lGem/9472020-21 with 2 swabs | 250000 23,52 58,80,000 
- K Viral Transport Media (V TM) 
GeM Order 
81 GEM 11-10-202 vi K 
SE 020 |GEMI2020/8/811075 and 259 {ith 2 swabs 200೦000 1784 3,56,80,000 
. Viral Transport Media (VTM)} . 
GeM Order ಎ 
82 EM 23-10- | 1] 
GEM 3-10-2020 GEM/2020/8/834056, 236 with 2 swabs 610000 1,00,28,400 
Automated RNA Extraction Kit. 
KDL/EQPT/Covid- A. Compatible Kit for Perkin ಸ 
83 18-09-2020 |19/AREK/INIMHANS/102/2020- Elmer 96, each kit containing. 96000 308.00 2,95,68,000 
2 
—] Automated RNA Extraction Kit - 
KDL/EQPT/Covid- . . K 
84 N -10- IA Extra . , 
[i -10 2020 IIREKA/79E/2020-21 {GeneMag RNA Extraction Kit) 165606 300.00 4,96,81,800 
W . GeneMag automated RNA ” 
85 KDL/EQPT/Covid- Extraction kit Computable kit for 279072 179.20 5,00,09,702 
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: ulti Channel Colored 4 
DL/EQPT/Covid-19%Mulipara p K KR 
3-10-2 x M 3 
86 3-10-2020 Monitor KCG /107/2020-21 Parameters Patient Monitor 60 1,24,536 74,72,160 
£ odel: Spectra Smart plus - 
| 2 ; Multi Channel Colored 6 
p: OT, Hd- f\ ; 
87 3-10-2020 ನ ರ Parameters Patient Monitor 40 2,33,520 93,40,800 
IFQ hs Gia odel: Spectra Smart Plus | 
DL/EQPT/Covid: Defibrillator 
-10-202 ಸ 3] 44 2 
83 15102020 9/KCG/70/2020-2 odel: BPL DF2617R AED ್ಲ ಗಕ್ಟಟೆಲ್ಲ 201200 
ECG Machine 
KDL/EQPT/Covid- Model: BPL CARDIART 9108D 
-10-2 [ ,72 3,600 
89 7-10-2020 9NCCI10/2020-2 5 90,720 4,53,60 
KDL/BQPT/Covid- Linen Gowns, ಖಿ ಸ £ 
90 7-10-2020 9/KCGI70/2020-2 5000 310 15,50,000 
KDL/EQPT/Covid- Pillow Covers 
91 7-10-2020 9KCGI70/2020-2 5000 104 5,20,000 
pe KDL/EQPT/Covid- ICU (fowler) Cots with beds beds 2 
೫:14 -10- » 4 
9 7-10-2020 9KCGH70/2020-2 50 34,800 17,40,000 
KDL/EQPT/Covid- Crash Cart ಬ 
93 7-10-2020 9KCG/70/2020-2 ) 20 19,170 3,83,400 
” KDL/EQPT/Covid- * [Suction apparatus (heavy duty) 
94 7-10-2020 9/KCGI70/2020-2 30 21,800 6,54,000 
RNA extraction kit Mannual ¥ 
ಹ DL/EQPT/Covid-19/RNA p - 5 & 
2 CEM 7-10-2020 traction Kit-gem/109/2020-21 2೪90 40 Nl 
KDL/EQPT/Covid- Bed Sheet, 
97 | 9-10-2020 9KCG/70/2020-21 5000 320 16,00,000 
KDL/EQPT/Covid- Portable X —- Ray Machine 
F -10- - pS 
98 IFQ 29-10-2020 9KCG/70/2020-21 K 2 2,87,320 5,74,640 
E id- 2 ಈ i 
99 93-11-2020 ML 19/K.CG/70/2020-| Syringe Pump 30 22.000 6,60,000| 
. RT PCR Kit ್ಜ 
ದು KDL/EQPT/Covid-IHRTPCR pe ಬ 
201 SEM 24-11-2020 KiUGeM/139/2020-2 1 1222500 50.00 6,16,14,000 
ನ y A Sample Collection Kit (VTM) Kit 
“JKDL/EQPT/Covid-19/ TM fe _ ೬ 
೧ 11. p 
202 GEM 28-11-2020 Ki/137/2020-21 a 492500 15.38 75,14,650 
ME PVRS £ನ Sample Collection Kit (VTM) Kit 
KDL/EQPT/Covid- 19H TM ಫೆ € pe 
p 11.20 ್ನ 3 4 
203 GEM | 28-11-2020 Ki137/2020-21 985000 15.38 1,51,49,300 


pi 
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KDL/EQPT/Covid- 


Automated RNA Extraction Kit 
(Prefilled Kits) (Compatible Kit 


Ali ) 2985 2 
28-11-2020 | 9/AREK/L402020-21 for Genetix) ಕ 81,70: 2440534) 
IFQ K i 
KDLIEQPT/Covid Automated RNA Extraction Kit F 
Ovid- Fy ps , K ೫ 
28-11-2020 IW/AREK/140/2020-21 (Prefilled Kits) (Compatible Kit 344000 81.76 2,81,25,440 
for Kfflex) 
KDL/EQPT/Covid-19/V TM Sample Collection Kit (VTM) Kit Re 
GEM 30- 152020 Kid137202021 492500 15.38 75,74,650 
| Automated RNA Extraction Kit 
: (C, Aura Compatible prefilled Kit 
IFQ 05-12-2020 KDL/EQPT/Covid-19%AERK/140/ for HT Genetix) 298512 81.76 2,44,06,341 
R RTPCR Kit 
BS KDL/EQPT/Covid-19%RTPCR ) 
EM. -12- 50.4 -2,05,38,0 
G M. 05-12-2020 Kil GeM/139/2020-21 407500 50 05,38 00 
K sn Sample Collection Kit (¥V TM) - i 
&, KDL/EQPT/Covid-19/V' TM A - pe 
GEM 22-12-2020 Ki137/2020-21 228500 15.38 35,14,330.00 
Sample Collection Kit {(V TM) 4 | 
KDL/EQPT/ICovid-19/V TM Mk 
GEM 22- 2020 KiU137/2020-21 1,50,000 15.38 23,07,000.00 
ಸ HF W/KSMSCL/COVID- Rapid Antigen Detection Kits 52.64 (2% airift p . 
GE 21-12-2020 SRAT/144/2020-21 150000 charge 79,46,000,00 
HF W/KSMSCL/COVID- Rapid Antigen Detection Kits F 
GE 28-12-2020 S/RAT/144/2020-21 } 150000 ೨2.64 78,96,000 
pS DL/EQPT/Covid-1HRT PCR RT PCR Kit ೨ 
GEN 30. 22020 Kit/108/2020-21 _ 307000 50.40 1,54,72,800 
HF W/KSMSCL/COVID-19VTMAVTM Kit » K EN 
GE 02.01.2021 its/148/2020-21 7200000 9.38 6,75,36,000 
H FWKSMSCLICOV D-19VTMAVTM Kit F 4 
GE 13.01.2021 |Kirs/148/2020-2) .3600000 "9.38 3,37,68,000 
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Automated’ RNA Extraction 


| «08-02-202 


Kits/148/2020-21 


ಕ ಮ (Prefilled Kits) 360000. "2,44,08,000. 
ಸ್‌ KDL/EQPT/Covid- Compatible kit for K fflex. - 
5.01202 19% AREK/145/2020-21 Automated RNA Extraction 
c 03 » ೨೫ (Prefilled Kits) 358560 2,43,10,368 
DT Compatible kit for HT Geneti 
15.01.202 Automated RNA Extraction _ 
C-03.02.202 R (Prefilied Kits} 360000 2,44,08,000 
iE KDL/EQPT/Covid- Compatible Kit for Kfflex. 
50120 HAREK/145/2020-21 Automated RNA Extraction 
c 03 ps 202 (Prefilled Kits) 358560 2,43,10,368 
SL Compatible kit for HT Genetix 
HE WIKSMSCL/COVID-I/RNA RNA Extraction Kit Manual 
01-2 . ವ ” s i 64 
27-01-202 E kit/147/20-2 450000 $9,64,000 
HEW/IKSMSCL/COVID-19/RNA RNA Extraction Kit Manual 
25-01-202 E kit/147/20-2 225000 448209) 
HF W/KSMSCL/COVID-19/RNA RNA Extraction Kit Manual 
27-0 -202 E kit/147/20-2 24000 44,82,000 
RT PCRKit 
HFW/KSMSCL/COVID- | 
25-01-202 SRTPCR-Kit149/20-21 0 8,88,75,000 
RT PCRKit 
HFW/KSMSCL/COVID- 
25-01-202 DIRTPCR-Kit/149/20-21 1125000 4,44,37,500 
HFW/KSMSCL/COVID- y 
03-02-202 SRTPCR-Ki 49/20-21 RT PCRKit 1125000 4,44,37,500 
~~ 
HF W/IKSMSCL/COVID-19RAT p ಸ R £ 
27-01-202 i01502020-21 Rapid Antigen Kits 250000 1,25,15,000 
, yk "3 pl ್ಥ: 
225 EWISSMSCHGON DENIM Tif it 3600000 3,37,68,000 


Page 24 0f 32 


3 


226 


NAOT 
bfems A 


[7 


Syringe pump, 
10,20,50 ml, 
single phase. 
Model: Akas 
Terumax RX 


E tender” 


KDL/EQPTICovid-. 
19H AREK/145/2020-21 


4 i APRS 


ENS 


Automated RNA‘ Extraction Kit. 


(Prefilled Kits) ; 720000 ” 67.8 4,88,16,000 
- [Compatible kit for Kfflex. ' 
‘Automated RNA Extraction Kit. ಥ 
(Prefilled Kits) 717120 67.8 4,86,20,736 
Compatible kit for HT Genetix 
5,69,09,56,793 


TT TEE TT 


01-09-2020 


Ms. Akas Medical, ' 73 18,640 13,60,720 


Infusion Pump 
Model: Akas 
infumax 


E tender 


Phototherapy unit, 
single head, high 
intensity 


E tender 


- E tender 


C PAP with 


E tender, Blender 


01-09-2020 


07-09-2020 


07-09-2020 


M/s. Akas Medical, 58 k 19,084 11,59,072 


Ms. Phoenix Medical Systems 


59,80,000 
Private Limited 9,80, 


115 52,000 


M/s. Phoenix Medical Systems 
Private Limited 


69,38,778 


Truenat Machine 
Model: Turelab 
TM Duo 

Make: Molbio 
Diagnostics 


High Flow Nasal 
Cannula Therapy 


E tender . 
Devices. 


High Flow Nasal 
Cannula Therapy 
Devices. 


E térider, 


19-08-2020 


11-06-2020 


20-06-2020 


M/s. Homé Medix (In 
Limited, 


dia) Private 


77,95,200 


M/s. Home Medix India Pvt Lid 


. 6,37,50,000 


4,25,000 
150 4,25,000 


J. 


Ms Sri.Venkateshwara 
Enterprises 


6,37,50,000 | 
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) 
BN 
8) 


ರ Implens 
E tender 


- E tender [Hearing Aids 
| ender |e Aids 
- Hydraulic 
E tender Laparoscopic OT 
Table 


SADIE 
pe 


24.04.2021 


"GEM 26.04.2021 


01-05-2021 


01-05-2021 


28.12.2020 M/s Alphs International Pvt Ltd 
; M/s Starkey Laboratories India 
28.12.2020 put Lid,” 
28.12.2020 Mis Confident Dental Equipments 
k Pvt Ltd., 
SUB TOTAL 


MED-EL. India 
Limited 


M/s 


Private 


HF W/KSMSCL/COVID-19/V TM Novel Corona virus (COVID-19) 
Sample Collection Kit (¥ TM). 


Kits/162/2021-22 


HEW/KSMSCL/COVID- 
ISYRAT/159/2021-22 


HFW/KSMSCL/Covid-19/Re- 
TND/RTPCR-Consu/01/2021-22- 


HF W/KSMSCL/Covid-19/Re: 
TND/RTPCR-Consu/01/2021-22 


01-05-2021 


HF W/KSMSCL/Covid-19/Re- 


TND/RFPCR-Consu/01/2021-22 


01-05-2021 


01-05-2021 


01-05-2021 


HF W/KSMSCL/Covid-19/RE- 


TND/RT PCR- 
Consumables/02/2021-22 

HF W/KSMSCL/Covid-19/RE- 
TND/RT PCR- 
Consumables/02/2021-22 
HFW/KSMSCL/Covid-19/RE- 
TND/RT PCR- 


F PCR plate with optical sealer 
Consumables/02/202 1-22 _ 


Rapid Antigen Kits 


Centrifuge ube 1.5 ml 


1000 ul micro filtered tip 


MEMS EERSTE TSE] 
EQUIMENTS PURCHASED DDI iS FOR THE YEAR 2021-22 
EE Ee § He) iE 


4,35,540 
3,600 
3,600 


38,350, 


. 2,91,81,180 


31,86,000 
31,89,600 


57,52,500 


——19,20,43,050| 


345000 


4,79,88,000 


1,10,40,000 


972865 


200 ul micro filtered tip 


10 ul micro filtered tips 
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Y 


1.40|. 


13,62,011 


3365965 1,56,51,737 

2887345 4.65 i 
“Cryo voil f8 ml ಸಕ 2393100 > 4.10 98,11,710 

1515625 4.50 68,20,313]. 4 


55,12,682 


ನ 
HFW/KSMSCL/Covid-19/RE- 


7,000.00 


9 01-05-2021 |TNDIRT PCR- PCR Strips with cap (8) nos 3750 2,62,50,000 
' Consumables/02/2021-22 
> HFW/KSMSCL/Covid-19/RE- . 
10 01-05-2021 |TND/RT PCR- “|Cryo Box 23931 220.00 52,64,820 
Consumables/02/2021-22 K 
HFW/KSMSCL/Covid: Automated RNA Extraction Kit. 
9AREK/145/2021-22 (prefilled Kits) 
11 05-05-2021 - 90000 67.80 61,02,000 
Compatible kit for Kfflex § 
_ (Inc. of all Consumables) § 
IFQ _ - 
IFW/KSMSCL/Covid- Automated RNA Extraction Kit. 
HAREK/145/2021-22 (Prefilled Kitsy » 
12 05-05-2021 89640 67.80 60,77,592 
Compatible kit for HT Geneiix ' 
(Inc. of all Consumables) 
HF W/KSMSCL/Covid- Automated RNA Extraction Ki. 
- IWAREK/145/2021-22 {Prefilled Kits) 
13 05-05-2021 _ 90000 67,80 61,02,000 
Compatible kit for Kfflex ಇ 
IFQ (Inc. of all Consumables) 
HEW/KSMSCL/Covid- Automated RNA Extraction Kit. 
IAREK/145/2021-22 (Prefilled Kits) ಸ 
4 05-05-202 89640 67.80 60,77,592 
Compatible kit for HT Genetix + 
(Inc. of all Consumables) - - 
< HFW/KSMSCL/COVID- Rapid Antigen Detection Kits for K 
5 GEM . 06-05-202 . .64 2,24,60,0 
06-05-20 9/RAT/09/2021-22 SARS COV-2 (Covid-19) 1500000 81.6 0,000 
7 HFW/KSMSCL/COVID- Novei Corona virus (COVID-19) } 
‘GEM -05- K » 26. 2, 
6 07-05-202 9/NTM/08/2021-22 Sample Collection Kit (V TM} 2500000 6.88 6,72,00,000 
SEU TTS TIYOLETIC TSO TANK TE 
< AS Bar. R 
7 - -05-202 - 7,500:00 44,60, 
08-05-20 DIC/Cryo Container/2021-22 HS Code: 73110090 8 80,57, ೦, 6,44,60,000 
OLV-10 (10L Medical Grade - ಗಾ 
$ - 03-05-202 DIC/Cryo Container/2021-22 Oxygen Concentrator) and 3000 "58,604.00 17,58,12,000 
JMC9A Ni - 
, A - i ' 4 - § 
9 GEM 10-05-202 HF W/KSMSCL/COVID Novel Corona virus (COVID-19) 2500000 26.88) 6,72,00,000 


IHN TM/08/2021-22 


Sample ‘Collection Kit {(VTM): 
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RON HFW/KSMSCL/COVID- Novel Corona virus (COVID-19) " 
20 GEM 12-05-2021 [opTMI08/2021-22 Sample Collection Kit (V TM) 2500000 26.88 6,72,00,000 
. ರ್‌ HF W/IKSMSCL/EQPT/COVID- > 
21 GEM 20-05-2021 I9/Re-Tend RT PCR RT PCR Kit 1650000 30.88 5,09,52,000 
| Kits/13/2021-22 ' 
> HF W/IKSMSCL/COVID- Rapid Antigen Detection Kits for ; 
22 GEM 12-05-2021 | gRATI092021 22 SARS COS (Covid.19) 1500000 81.64 12,24,60,000 
Automated RNA Extraction Kit. 
(Prefilled Kits) 
§ 285000 63.79 1,81,80,150 
Compatible kit for Kfflex 
K < HFW/KSMSCL/COVID- (Inc. of all Consumables) 
3 FQ 14-05-2021 Jo AREK/19/2021-2022 ‘Automated RNA Extraction Kil. 
KN (Prefilled Kits) 
_ 414180 63.79 2,64,20,542 
Compatible kit for HT Genetix 
(Inc. of all Consumables) 
Automated RNA Extraction Kit. 
(Prefilled Kits) 
285000 63.79 1,81,80,150 
Compatible kit for Kfflex 
< HFW/KSMSCL/COVID- (Inc. of all Consumables) 
24 FQ 17.05.2021 HAREK/19/2021-2022 Automated RNA Extraction Kit 
(Prefilled Kits) - 
K 414180 63.79 2,64,20,542 
Compatible kit for HT Genetix 
(Inc. of all Consumables) 
' . _ HFW/KSMSCL/COVID- Novel Coronavirus (COVID-19) K 
} 25 GEM 19.05.2021 19 TM/08/2021-22 Sample Collection Kit (VTM)y 2500000 26.88 6,72,00,000 


YX 
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4 8 
XL65 Taylor Wharton (16 Bar- 


250 LTR) 17 4,72,001. - 
21.05.2021 and } : » 
4 ರ Na HFW/KSMSCL/COVID-19/0xy HSN/SAC Code: 73110090. - | 08,56,000 
- py ಕ 2021 C932/2021-22 XLS0 Taylor Wharton (192 LTR, ] ಗ 
15 BAR) 6 4,72,000] 
HSN/SAC Code: 73110090. k 
_ HEFW/KSMSCLEQPTICOVID- [Liquid Cytinder LC20025ES- ಗ K 
K 2 2 2,400 
27 39.05.2021 19/Liquid Cylinder/36/2021-22 |LINAAR/LCO2/LN20 20 § 225,000 ೨5,2 ” 00 
1 Oxygen Cylinder with Flow meter, 
950 9,525.00 RK 
J, , 
4 _ 5.052021 |HFWKSMSCL/EQPTICOVID- HSN/SAC: 731100 10948 040 
- Ns 19/Oxy Cy with F.M/35/2021-22 RL 
Logistics Cost. N _ 
950 241.32 
HSN/SAC: 996799 
Oxygen Cylinder with Flow meter. . 
- 2200 8,431.00 
HSN/SAC: 731100 
° HFW/KSMSCL/EQPTICOVID- [Ocean Fright - - 
. 05. } 2,45,77,12 
2 29.05.2021 I9/Oxy Cy with F.M/35/2021-22 2200 i 596.59 2,45,77,126 
HSN/SAC: 996719 
Fright & Clearance Charges N 
2200 505:39 
HSN/SAC: 996799 | 
Automated RNA Extraction Kit. 
4,40,000 53 2,33,20,000] 
_ Compatible kit for KF flex. > } - 
30 FQ 13072021 (HFWIKSMSCLICOVID A 
- 9/AREK/29/2021-2022 Automated RNA Extraction Kit. | 
4,20,000 53 
Compatible kit for.HT Genetix 
; Automated RNA Extraction Kit. 
31 FQ 29.05.2021 MN 7,00,000 53 3,71,00,000 
9AREK/29 2021-2022 Compatible kit for AT Genetix ಕ 
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Automated RNA Exiraction Kit.- . 
_ K 6,60,000 53 3,49,80,000 
3 WN “2905 ೨021 HFW/KSMSCL/COVID- Compatible kit for KF flex. _ - 
K ರ WAREK/29/2021-2022 Automated RNA Extraction Kit. 
' 5,60,000 53 2,96,80,000 
Compatible kit for HT Genetix 
|Automated RNA Extraction Kit. 
11,00,000 53 5,83,00,000 
N j W Compatible kit for KF flex. ' 
33 FQ 29.05.202 WKS MST COVID 
Ww | 9IAREK/29/2021-2022 Automated RNA Extraction Kit. 
- 11,20,000 53 5,93,60,000 
Compatible kit for HT Genetix 
: [HF W/KSMSCL/EQPT/Covid- Rapid Antigen Detection Kits for 
2 : . 
34 GEM 09.06.202 19/Rat Kit/28/2021-22 SARS COV-2 (Covid-19) 1000000 60 60000000 
_ HFW/KSMSCL/EQPT/Covid- Rapid Antigen Detection Kits for 
35 | GEM 18.06.2021 [J9/Rat KiV28/2021-22 SARS COV-2 (Covid-19) 500000 60 30000000 
ನ HFWIKSMSCL/EQPT/COVID- 
36 |; GEM 17:06.2021 _|19/Re-Tend RT PCR RT PCRKit 500000 30.88 1,54,40,000 
Ae ನ - Kits/13/2021-22 . ' 
§ 200ul micro filtered tip 24,66,432 3.24 79,91,240 
A 10ul/20ul Micro filtered tip 
2 1, K - 
37 ೩.2809.2021 HFW/KSMSCL/COVID-19/Re R | 
pS ಸ TND/RT CR-Consu/27/2021-22 |(20% of the qty is 10ul filtered 5 18 
- | tips - 2,51,347 and K 12, 6,736 3.15 39,58,71 
80% of the qty is 20ul filtered tips 
10,05,389) - 2 
200u] micro filtered tip 36,99,648 3.15 1,16,53,891 
10ul/20ul Micro filtered tip 
N HFWI/IKSMSCL/COVID-19/Re- . RN 
38 ” 28.09.2021 § (20% of the aty is IOul filtered 
T - 0) - ವ ಇ 
TND/RT CR-Consu/27/2021-22 tips - 3,77,021 and - 18,85,104 3.15 59,38,078 
80% of the qty is 20ul filtered tips 
15,08,083) 


WJ. 
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16,20,778 


Manual/49/2021-2022 


Centrifuge Tube i.5ml 12,46,752 1.3 
Cryo viol 1.8 ml 30,66,120 10 « 3,06,61,200 
IFQ PCR Plate with optical sealer. , 
,° 135% qty of the 0.1ul compatible 
HEW/KSMSCL/COVID-19/Re- JBIORAD plates- - 6,968 and 
39 28.09,2 i K 3,2. 
39 $09202 DIRT CR-Consu/272021-22 [65% aty of the 0.2uf compatible 19,908 400 79,63,200 
QUANTSTUDIO plates- 12,940, 
CR strips with cap (8 no’s) 4,500 681 30,64,500 
Para film (in rolls) 1,764 4,000.00 70,56,000 
Centrifuge Tube 1.5ml $31168 1.3 10,80,518 
000ul micro filtered tip 7188120 5 3,59,40,600 
Cryo viol 1.8 ml 20,44,080 10 2,04,40,800 
CR Plate with optical sealer. 
40 28.09.2021 HFW/KSMSCL/COVID-19/Re- 135% qty of the 0.1ul compatible . 
ಗ TND/RT CR-Consu/27/2021-22 |BJORAD plates - 4,645 and 13,272 400 53,08,800 
65% qty of the 0.2ul compatible 
\ QUANTSTUDIO plates - 8,627. 
PCR strips with cap (8 nos) 3,000 681 20,43,000 
_ Parafilm in rolls 1,176 4000 47,04,000]. 
HFW/KSMSCL/COVID-19/RAT Rapid Antigen Detection Kits for 
41 GEM 907.202 29, 
09.07.20 KIT/39/2021-22 SARS COV-2 (COVID-19) 2100000 95 6,19,59,000 
HF W/KSMSCL/COVID-19RAT |Rapid Antigen Detection Kits for 
42 GEM 09.07. > _ ; 
07.202 IT/3%2021-22 SARS COV-2 (COVID-19) 1400000 29.5 4,13,00,000 
HF W/IKSMSCL/COVID-19/Re- |RTPCR Kit for SARS COV-2 
4 F 07.202 7 3 75 
3 Q 09.07.20 TND RT PCR KiY46/2021-22 (COVID-19) 3000000 22.75 6,82,50,000 
HF W/KSMSCL/COVID-19/Re- RT PCR Kit for SARS COV-2 
44 F .07.2 R 2 22.7 4,55,0 
9 902! [DRTPCR KINI (CovID-15) 000009 275 ೨5000೦9 
< KR HEW/KSMSCL/EQPT/COVID- |, < 
4 F 08. Y 1a , ,70, 
5 Q 25.08.202 STM Swabs/6372021.22 VTM Swabs for Nasal 500000 0.94 4,70,000 
< | HF W/KSMSCL/EQPT/ICOVID- < 
46 508.202 TM Swe "0೩ . 70, 
FQ 25.08.20 ATM Swabs/6372021-22 VTM Swabs for Throat 500000 0.94 4,70,000 
HF W/KSMSCL/EQPT/ICOVID- Novel Corona virus (COVID-19) 2 
47 09. . .00, 
rQ 09.09.202 NV TM Swabs/40/2021-22 Sample Collection Kit (¥ TM) 4000000 6.9 2,76,00,000 
HEW/KSMSCL/COVID-i9/Re- [RT PCR Kit for SARS COV-2 MS ರಾ K 
4 F 3.09. | 3 18.45 K 
8 Q 13092021 [ND RTPCR Kiva02021-22  (COVID-19) 4351000 5.45 02,75,950 
HF W/KSMSCL/EQPT/COVID- 
49 FQ 13.09.202 9/RNA Extraction kit Manual RNA Extraction Kit 2695800 15 4,04,37,000 
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: 
೬ Compatible kit for Kfflex is . 
a| we | unos pew een lo 
ಸ PABA SEUSS ವ 1100000 39), 4,29,00,060 
SUB TOTAL 2,08,35,50,632 
GRAND TOTAL f 7,96,65,50,475 
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ANNEXURE- 01 FOR YEAR 2020-21 ($3; of) 


(From March - 2020 to March - 202) 


Supply 


No. of 


ಕೋವಿಡ್‌-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ 1ನೇ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆ.ಎಸ್‌.ಎಂ.ಎಸ್‌.ಸಿ.ಎಲ್‌. ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದ ಔಷಧ, ಪರಿಕರ ಹಾಗೂ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ವಿವರಗಳು 


SI No Supply Order No ನ Name of the Drug / Consumables Units Unit Rate Total Value 
Date 
Alchoalic hand disinfectant with skin protection factor, 2-propanol 
1 {KDLWS/2019-20/PO/190 | 14-03-20 |44.0gms,1-propanol 30.08, mecetronium ethylsulfate 02.gms Solution 20,000 138.88 
44 0gms+30.08+02.gms 1x500m i 2.777,600.00 
Alchoalic hand disinfectant with skin protection factor, 2-propanol KR | 
2 |KDLWS/2019-20/P0/208 | 22-03-20 |44.0gms,1-propanol 30.0g, mecetronium ethylsulfate 02.gms Solution 25,000 250 
44. 0gms+30.08+02.gms Ix500m ಟಿ £ 6,250,000.00 
[ Alchoalic hand disinfectant with skin protection factor, 2-propanol 7 
3 |KDLWS/2019-20/P0/224 | 26-03-20 |44.0gms,1-propanol 30.08, mecetronium ethylsulfate 02.gms Solution 100,000 244.94 
t 44 0gms+30.09+02.9ms 1x500m 1 24,494,000.00 
4 DLWS/2019-20/P0/213 | 25-03-20 jAzithromycin Tablet 250mg Ix10x10 30,000 401.7 24,102,000.00 
5 [KDLWS/2019-20/PO/213 | 25-03-20 Azithromycin Tablet SO00mg 1x10x10 30,000 783.71 54,859,700.00 
6 |[KDLWS/2019-20/PO0/150° | 09-03-20 jCetrizine Hydrochloride Tablet lOmg 1x10x10 150,000 23.08 
Cough Syrup Diphenhydramine hydrochlride 14.08 mg + ammonium 
7 |KDLWS/2019-20/P0/244 | 31-03-20 {chloride 138mg + sodium citrate 57.03 mg + menthol 1.14 mg Syrup NA 30,000 7.71) 
Es 1x 100ml 531,300.00 
‘| Cough Syrup Each S mi contains diphenhydramine hydrochlride Ip 14 mg ¢ 
8 DLWS/2019-20/PO/150 | 09-03-20: [ammonium chloride 135mg,sodium citrate IP 57 mg,menthol IP 0.9 mg 150,000 15.81 
Syrup NA ixl 4,743,000.00 
9 DLWS/2019-20/PO/225 | 26-03-20 [Dextrose with sodium chloride Infusion 5% + 0.9% |x500ml 300,000 0 5,547,000.00 
0 Mk LWS/2019-20/PO/153 + 09-03-20 |Disposable Mask (Triple Layer) (Tying Type not elastic) NA NA Ix 300,000 8.74 5,622,000.00 
1 DLWS/2019-20/PO/86 | 14-03-20 Disposable Mask (Triple Layer) (Tying Type not elastic) NA NA Ix 600,000 8.74 11,244,000.00 
2 |KDLWS/2019-20/PO/206 | 22-03-20 [Disposable Mask (Triple Layer) (Tying Type not elastic) NA NA Ix 1,000,000 0.08 10,080,000.00 
3 [|KDLWS/2019-20/PO/211 | 25-03-20 [Disposable Mask (Triple Layer) (Tying Type not elastic) NA NA Ix ೨೦೦,೦೦೦ 9.97 4,985,000.00 
4 |KDLWS/2019-20/P0/212 | 25-03-20 |Disposable Mask (Triple Layer) (Tying Type not elastic) NA NA 1x1 500,000 2.99 6,495,000.00 
5 jKDLWS/2019-20/PO0/236 | 30-03-20 [Disposable Mask (Triple Layer) (Tying Type not elastic) NA NA 1x 1,000,000. 2.99 12,990,000.00 
skD LWS/2019-20/P0/238 | 30-03-20 |Disposable Mask (Triple Layer) (Tying Type not elastic) NA NA 1x1 1,000,000 2.99 -12,990,000.00 
7 |KDLWS/2019-20/PO/240 | 30-03-20 Disposable Mask (Triple Layer) (Tying Type not elastic) NA NA.1x 500,000 2.99 .. 6,495,000.00 
8 DLWS/2019-20/P0/217 | 25-03-20 jDobutamine Injection SOmg/mi 1xSml A 100,000 88 8,800,000.00 
10 KDI WRO19-20PONIR | 25-03-20 ET Iniectian SAmetmt IxSml ಮನ ಹ್‌ 00 ೧೧೧ 48 8.800.000.00 


ದ್‌್‌ 


— 
Supply 
SI No Supply Order No Mie Name of the Drug / Consumables - Re | Unit Rate Total Value 
Date R 

20 [|KDLWS/2019-20/P0/2 7] 25-03-20 [Dopamine Hydrochloride Injection 40mg/ml IxSmi 100,000 29 2,900,000.00 - 
21 KD [WS/2019-20/P0/218 | 25-03-20 [Dopamine Hydrochioride Injection 40mg/ml IxSml 100,000 29 2,900,000.00 | 
22 |KDLWS/2019-20/P0/228 | 26-03-20 Endotracheal tubes with cuff [pvc] [sterile] NA 6 1x1 2,000 | ' 42.56 85,120.00 
33 JKDLWS/2019-20/P0/228 | 26-03-20 |Endotracheal tubes with cuff [pve] [sterile] NA 7 1x1 2,000 4256 85,120.00 
24 J|KDLWS/2019-20/PO/228 | 26-03-20 {ENDOTRACHEAL TUBES WITH CUFF [PVC] [STERILE] NA 7.5 1x1 2,000 42.56 85,120.00 
25 |KDLWS/2019-20/PO/228 | 26-03-20 [|Endotracheal tubes with cuff [pve] [sterile} NA 8 Ix1 "2,000 42.56 85,120.00 
26 {[KDLWS/2019-20/PO0/228 | 26-03-20 [ENDOTRACHEAL TUBES WITH CUFF [PVC] [STERILE] NA 8.5 Ix! | 2,000 42.56 106,400.00 | 
27 [KDLWS/2019-20/P0/228 | 26-03-20 |Endotracheal tubes with cufflpvc][Sterile] NA 6.5 1x1 2,000 42.56 106,400.00 
28 IKDLWS/2019-20/P0/239 | 30-03-20 [Hand Sanitizer NA NA 1 x 180ml | 15,000 50]. 2,700,000.00 
29 DLWS/2019-20/P0/226 | 26-03-20 jHand Sanitizer NA NA IxSLtr 20,000 2500 50,000,000.00 
30 IKDLWS/2019-20/P0/230 | 27-03-20 |Hand Sanitizer NA NA IxSLtr 10,000 2500 25,000,000.00 | 
31 |KDLWS/2019-20/P0/231 27-03-20 |Hand Sanitizer NA NA IxSLtr 10,000 2500 25,000,000.00 
32 {KDLWS/2019-20/P0/232 | 27-03-20 and Sanitizer NA NA IxSLtr 20,000 2500 50,000,000.00 
33 JKDLWS/2019-20/P0/239 | 30-03-20 [Hand Sanitizer NA NA IxSLtr | 15,000 2500 37,500,000.00 
34 DLWS/2019-20/P0/227 | 26-03-20 |Hydroxychloroquine Phosphate Tablet 200mg 1x15 I 13,333 77.95 1,039,307.35 
35 [KDLWS/2019-20/P0/237 | 30-03-20 jHydroxychloroquine Phosphate Tablet 200mg 1x15 266,666 77.95 20,786,614.70 
36 AKDLWS/20 9-20/PO0/223 | 26-03-20 |IV Cannula (two way) NA 18G Ixl 300,000 8.74 '2,622,000.00 
37 IKDLWS/2019-20P0/223 | 26-03-20 |IV Cannula (two way) NA 20G lxl 300,000 } 8.74 4,370,000.00 
38 |KDLWS/2019-20/PO0/213 | 25-03-20 [Levofloxacin Tablet 250mg 1x10x10 30,000 148.48] 1,484,800.00 
39 IKDLWS/2019-20/PO0/213 | 25-03-20 [Levofloxacin Tablet SO0mg Ix10x10 30,000 286.57 8,597,100.00 | 

40 |JKDLWS/2019-20/P0/220 | 26-03-20 Lopinavir 200 mg / Ritonavir 50 mg NA NA 1x60 2,000 2397.16] 4,794,320.00 
41 |KDLWS/2019-20/P0/234 | 29-03-20 [Lopinavir 200 mg? Ritonavir 50 mg NA NA 1x60 5,000 2397 1 1,585,000.00 | 
42 JKDLWS/2019-20/P0/151 09-03-20 |N-95 Mask NA NA NA 150,000 147 22,050,000.00 
43 [|KDLWS/2019-20/P0/152 | 09-03-20 |[N-95 Mask NA NA NA 150,000 147 22,050,000.00 
44 |KDLWS/2019-20/PO/184 14-03-20 (N-95 Mask NA NA NA I 200,000 147 29,400,000.00 
45 |KDLWS/20 9-20/PO/185 | 14-03-20 |[N-95 Mask NA NA NA 200,000 147 25,400,000.00 | 
46 |KDLWS/2019-20/P0/202 | 20-03-20 |N-95 Mask NA NA NA 100,000 156.8) 15,680,000.00 
47 DLWS/2019-20/PO0/204 | 21-03-20 [N-95 Mask NA NA NA 500,000 126 63,000,000.00 
48 |KDLWS/2019-20/P0/221 | 26-03-20 (N95 Mask NA NANA 500,000 |} 500,000.00 
49 |KDLWS/2019-20/P0/233 | 28-03-20 |N-95 Mask NA NA NA | 150,000 147 22,050,000:00 
50 {IKDLWS/2019-20/PO/241 30-03-20 [N-95 Mask NA NA NA 1 83,040 97.89 $,128,785.60 
51 DLWS/2019-20/P0/245 | 31-03-20 |Naso Gastric Tubes NA 16F Ixl | 15,000 13.44) 20° €೧0,00 
52 DLWS/2019-20/PO/245 31-03-20 {Naso Gastric Tubes NA 18F ixi 15,000 13.44 201,900.00 
53 DLWS/2019-20/P0/215 | 25-03-20 [Non Rebreathing Oxygen Mask Adult /Child NA NA x1 50,000 250 12,500,000.00 
54 KOLWS/20 9-20 PO/2i7 25-03-20 [Noradrenaline Injection 2mg/ml 11 ಮ 100,000 169 16,900,000.00 

೨೨ KOLWS/2019-20/P0218 25-03-20 Noradrenaline Injection 2mg/ml Ix} A WU 100.000 169 16,900,000.00 


3) 


Supply 
SI No Supply Order No order Name of the Drug / Consumables No. Of Unit Rate Total Value 
Issued Units 
Date K 
56 |JKDLWS/2019-20/PO/15S | 09-03-20 fOseltamavir Capsule 45mg Ix10 5,000 313.6 568,000.00 
57 [|KDLWS/2019-20/PO/188 | 14-03-20 [Oseltamavir Capsule 45mg 1x10 2,500 313.6 568,000.00 |. 
58 [|KDLWS/2019-20/PO/154 | 09-03-20 |Oseltamavir Syrup I2mg/ml Ix60ml 5,000 365.12 1,095,360.00 
59 [KDLWS/2019-20/PO/187 | 14-03-20 |Oseltamavir Syrup I2mg/ml 1x60ml 2,500 365,12 730,240.00 
60 |KDLWS/2019-20/PO/1SS | 09-03-20 |Oseltamavir Tablet 30mg 1x10 5,000 252 260,000.00 
61 _|KDLWS/2019-20/PO0/188 | 14-03-20 |Oseltamavir Tablet 30mg Ix10 2,500 252 ;260,000.00 | 
62 |KDLWS/2019-20/PO0/154 | 09-03-20 fOseltamivir Capsule 75mg 1x10 5,000 299.04 495,200.00 
63 [|KDELWS/2019-20/PO0/187 | 14-03-20 jOseltamivir Capsule 75mg 1x10 2,500 299 747,500.00 
64 |KDLWS/2019-20/PO/188 | 14-03-20 Oseltamivir Capsule 75mg 1x10 2,500 299 : 747,500.00 
65 [|KDLWS/2019-20/P0/229 | 26-03-20 {Paracetamol Infusion {gnm/100mi 1x100ml 50,000 31.36 568,000.00 
66 |KDLWS/2019-20/PO0/150 | 09-03-20 Paracetamol Syrup 125mg/Sml Ix60ml 150,000 10.79 618,500.00 
67 {KDLWS/2019-20/P0/150 | 09-03-20 |Paracetamo! Tablet 500mg Ix10x10 150,000 41,74 2,504,400.00 
68 |KDLWS/2019-20/P0/156: | 09-03-20 |Paracetamol Tablet 650mg Ix10x10 30,000 50.88 526,400.00 
69 |KDLWS/2019-20/P0/189 | 14-03-20 |Paracetamol Tablet 650mg 1x10x10 100,000 50.88 5,088,000.00 
70 |KDLWS/2019-20/P0/152 | 09-03-20 |PPE NA NA ix 150,000 330.4 49,560,000.00 
71 |KDLWS/2019-20/P0/185 | 14-03-20 {PPE NANA Ix 200,000 330.4 99,120,000.00 
72 |KDLWS/2019-20/P0/201 | 20-03-20 |PPE NANA ix 25,000 800 20,000,000.00 
73 {KDLWS/2019-20/P0/203 | 20-03-20 {PPE NANA Ix 25,000 800 20,000,000.00 
74 \KDLWS/2019-20/P0/207 | 22-03-20 [PPE NANA Ix 500,000 1 500,000.00 
75 [|KDLWS/2019-20/P0/210 | 24-03-20 {PPE NANA Ix 5,000 656.25 3,281,250.00 
76 |KDLWS/2019-20/P0/225 | 26-03-20 [Ringer Lactate Infusion FFS As per IP ix500ml 300,000 17.85 8,925,000.00 
77 |KDLWS/2019-20/PO/157 | 09-03-20 |Salbutamol sulphate Syrup 2mg/Sml Ix100mi 300,000 8.06 2,418,000.00 
78 |KDLWS/2019-20/P0/225 | 26-03-20 [Sodium Chloride (Normal Saline) Injection FFS 0.9%w/v |x500mI 300,000 16.68 5,004,000.00 
79 {KDLWS/2019-20/P0/216 | 25-03-20 [Sterile disposable perfusion (infusion) sets with filter NA Adult Ix] ೨೦೦,೦೦೦ 4.49 2,245,000.00 
80 |KDLWS/2019-20/PO/216 | 25-03-20 [Sterile disposable perfusion (infusion) sets with filter NA Paediatric Ix1 500,000 5.75 1,725,000.00 
Sterile disposable syringe with hypodermic needle | NA | 10ml-20G| 1 1/2 

81 |KDLWS/2019-20/P0I246 | 31-0320 ಕ Nes ಗ Na INA | 1,000,000 4.08 

| § 4,080,000.00 

Sterile disposable syringe with h pe needle | NA | 10mI-20G| 1 1/2 

82 [KDLWS/2019-20/P0/247 | 31-03-20 | SPE 200] Pe 1 | 1,000,000 4.08 4,080,000.00 
83 |KDLWS/2019-20/P0/222 | 26-03-20 [Sterile disposable syringe with hypodermic needle NA 2ml-22G 1x100 70,830 120.6 8,542,098.00 
84 IKDLWS/2019-20/P0/158 | 09-03-20 [Sterile surgical gloves (latex) NA 6.5 lx lOpairs 60,000 81 4,860,000.00 
85 {KDLWS/2019-20/PO0/214 | 25-03-20 [Sterile surgical gloves (latex) NA 6.5 IxlOpairs 100,000 95 9,500,000.00 
86 [KDLWS/2019-20/PO/158 | 09-03-20 [Sterile surgical gloves (latex) NA 7 lxlOpairs 60,000 81 4,860,000.00 
87 |KDLWS/2019-20/P0/214 | 25-03-20 Sterile surgical gloves (latex) NA 7. 1x lOpairs \ 6 100.000 95 9.500,000,00 
RR IKDIWS/2000P01SR 09-03-20 Sterile ciiroical olaves latex i NA 75 Ivlfnaire Nn £n೧nn ಇ! 4 REN NAN ON 


re 


Supply 
SI No Supply Order No drder Name of the Drug / Consumables Naso Unit Rate Total Value 
Issued } Units ಸ 
Date 
89 {KDLWS/2019-20/P0/214 | 25-03-20 [Sterile surgical gloves (latex) NA 7.5 Ix10pairs 00,000 95 9,500,060.೦0 | 
90 DLWS/2019-20/P0/242 | 31-03-20 |Urine collection bag with valve out-let NA 2 ltrs 1x1 15,000 15 225,000.00 | 
91 |JKDLWS/2019-20/P0/243 | 31-03-20 [Urine collection bag with valve out-let NA 2 ltrs 1x1 15,000 15 225,000.00 
92 | DLWS/2019-20/PO/217 2503-20 [Vasopressin Injection NA Ix1 100,000 | 396 79,200,000.00 
93 [|KDLWS/2019-20/PO/219 } 25-03-20 [Vitamin C Chewable (Ascorbic Acid) Tablet 500mg Ix10x10 00,000 86.24 8,624,000.00 
94 |KDLWS/2019-20/PO/249 | 04-04-20 [Hydrocortisone Sodium Succinate Injection 100mg 1x1 Vial 50,000 12 162,000.00 
95 |<DLWS/2019-20/P0/250 | 04-04-20 |N-9S Mask NA NANA 50,000 2 147 22,050,000.00 
06 {KDLWS/2019-20/PO/276 | 21-04-20 [N-95 Mask NA NA NA ; 8,100 147 1,190,700.00 
07 |KDLWS/2010-20/PO/275 18-04-20 [Nitrile Powder Free Examination Gloves (Medium Size) NA NA 1x1 16 974.4 15,590.40 
98 |[KDLWS/2019-20/P0/275 18-04-20 [Nitrile Powder Free Examination Gloves (Small Size) NA NA xl 16 974.4 9,744.00 
99 |KDLWS/2019-20/P0/249 | 04-04-20 |Ondansetron Injection 2mg/ml Ix2ml 5೦,೦0೦ 2.1 105,000.00 
00 JKDLWS/2019-20/P0/269 1 16-04-20 jOseltamivir Capsule 75mg ix10 [ 50,006 | 313.6 5,680,000.00 | 
01 {KDLWS/2019-20/P0/261 21-04-20 |Patho Detect TM Covid19 Qualitative PCR Kits NA NA Ix1 1,000 1344 1,344,000.00 
02 |KDLWS/2019-20/P0/273 18-04-20 |Patho Detect TM Covid19 Qualitative PCR Kits NA NA Ix1 5,000 Er 6,720,000.00 
03 |KDLWS/2019-20/P0/278 29-04-20 [PPE NANA ix 10,000 1444.8 4,448,000.00 
04 |KDLWS/2019-20/P0/279 } 29-04-20 |PPE NA NA Ix 10,000 1444.8 4,448,000.00 } 
05 |KDLWS/2019-20/PO/280 | 29-04-20 (PPE NANA Ix 10,000 1444 8 4,448,000:00 
(y 106 |KDLWS/2019-20/P0/281 29-04-20 |PPE NA NA lx 10,000 1444.8 4,448,000.00 
§ 07 (KDLWS/2019-20/P0/283 | 29-04-20 |PPE NANA Ix 10,000 1444.8 4,448,000.00 
08 [KDLWS/2019-20/PO1284 | 290420 PE NA NA Ix | 10,000 1444.8 4,448,000.00 
GQ 109 |KDLWS/2019-20/PO/285 | 29-04-20 PPE NANA Ix 10,000 1444.8 4,448,000.00 
7 0 {KDLWS/2019-20/PO/248 | 02-04-20 [Universal PPE KIT NA 1x1 | 100,000 211753 211,753,000.00 
(4 1 [KDLWS/2019-20/PO/258-2 10-04-20 Universal PPE KIT NA 1x1 100,000 | 2104.5] 210,450,000.00 
2 [KDLWS/2019-20/P0/259-2| 10-04-20 Universal PPE KIT NA 1x1 100,000 2049.84 204,984,000.00 
3 |KDLWS/2019-20/P0/298 | 14-05-20 [Disposable Mask (Triple Layer) (Tying Type not elastic) NA NA Ix1 1,000,000 1 1,000,000.00 
4 |KDLWS/2019-20/P0/297 [14-05-20 -95 Mask NA NANA | T 500,000 1 " 500,000.00 
5 DLWS/2019-20/P0/222-2| 18-05-20 [Sterile disposable syringe with hypodermic needle NA 2ml-23G Ix100 29,170 20.6 '3,517,902.00 
6 |KDLWS/2020-21/P0/6 24-06-20 |Heparin Sodium injection 5000 IU/Sml IxSml i | 1,000 42.56 42,560.00 
7 JKDLWS/2020-21/PO/4 19-06-20 |Hydroxychloroquine Phosphate Tablet 200mg Ix10x10 | 10,000 2.75 27,500.00 
$ | WS/2020-21/P0/6 24-06-20 Low Molecular weight Heparin{(Enoxaparin) PFS Injection 40mg/0.4ml 1,000 126 
Ix 1 Vial - 2,01. X00 
9 LWS/2020-21/P0/7 25-06-20 JRemdesivir Smg/ml Injection 100mg/20ml! 1x1 Vial 5,000 3472 17,360,090.0Q 
20 |KDLWS/2020-21/PO/8 30-06-20 [Sterile surgical gloves (latex) NA 6.5 1x 1Opairs 300,000 | 114 34,200,000.00 
21 |KDL WS/2020-21/P0/8 30-06-20 [Sterile surpical gloves (latex) NA 7 ix lOpairs 300,000 114 34,200,000.00 
122 JKDLWS/2020-21/P0/19 | 07-07-20 a 500.000 | 299 1.495.000.00 


Disposable Mask Triple Layer Elastic type NA NA 1x1 


3) 


Supply 
-|SI No Supply Order No oer Name of the Drug / Consumables Not Unit Rate Total Value 
Issued Units 
Date 
“| 123 |KDLWS/2020-21/PO0/20 07-07-20 [Disposable Mask Triple Layer Elastic type NA NA 1x1 1,000,000 2.99 2,990,000.00 
24 |KDLWS/2020-21/P0/23 7-07-20 [Disposable Mask Triple Layer Elastic type NA NA Ixl 1,000,000 2.99 2,990,000.00 
25 |KDLWS/2020-21/PO/11 02-07-20 |Methylprednisolone Sodium Succinate Injection 40mg/ml Ix1 9,000 38.08 342,720.00 
26 |KDLWS/2020-21/PO/21 3-07-20 {N-95 Mask NA NA NA 250,000 44,75 11,187,500.00 
27 |KDLWS/2020-21/P0/22 3-07-20 |N-95 Mask NA NA NA 250,000 44,75 11,187,500.00 
28 |KDLWS/2020-21/PO0/28 | 27-07-20 JRemdesivir Smg/ml Injection 100mg/20ml 1x1 Vial 0,000 3400.3 34,003,000.00 
29 |KDLWS/2020-21/PO/61 25-08-20 |Favipiravir Tablet 200mg 1 X 34 40,000 1154.96 46,198,400.00 
30 |KDLWS/2020-21/PO/52 2-08-20 [Hydrocortisone Sodium Succinate Injection 100mg 1x1 Vial 14,760 10.3 152,028.00 
31 |KDLWS/2020-21/PO/68 27-08-20 |Ttolizumab Injection NA Ix1 720 6720 4,838,400.00 
32 |KDLWS/2020-21/P0/53 4-08-20 [Ondansetron Tablet 8mg 1x10x10 - 40,000 63 2,520,000.00 
33 [KDLWS/2020-21/PO/48 2-08-20 [|Oseltamavir Capsule ASmg 1x10 110,484 145.54 14,554,000.00 
34 [KDLWS/2020-21/P0/49 2-08-20 |Oseltamavir Syrup I2mg/ml Ix60ml 50,000 180 9,000,000.00 
35 JKDLWS/2020-21/P0/48 | 2-08-20 {Oseltamavir Tablet 30mg 1x10 110,484 87.42 8,742,000.00 
36 |[KDLWS/2020-21/PO0/48 2-08-20 jOseltamivir Capsule 75mg {x10 110,484 197.03 21,768,662.52 
Kl 37 |KDLWS/2020-21/P0/34 -08-20 |PPE NA NA Ix 50,000 575 28,750,000.00 
~| 138 |[KDLWS/2020-21/PO/35 -08-20 |PPE NA NA Ix 200,000 ೨75 115,000.000.00 
{ 39 |KDLWS/2020-21/P0/36 -08-20 |PPE NANA Ix 50,000 iq 575 28,750,000.00 
( 40 |KDLWS/2020-21/P0/37 -08-20 |PPE NANA Ix 50,000 575 28,750,000.00 
41 |KDLWS/2020-21/P0/38 | 11-08-20 [PPE NANA Ix 50,000 575 28,750,000.00 
; 42 |KDLWS/2020-21/PO0/39 -08-20 |PPE NANA 1x 50,000 575 28,750,000.00 
43 [KDLWS/2020-21/PO0/40 -08-20 |PPE NANA Ix 50,000 575 28,750,000.00 
| 144 |KDLWS/2020-21/PO/41 -08-20 |PPE NANA Ix 50,000 575 28,750,000.00 
45 |KDLWS/2020-21/P0/42 11-08-20 [PPE NANA ix 50,000 575 28,750,000.00 
46 |KDLWS/2020-21/PO/43 -08-20 |PPE NANA Ix "50,000 575 28,750,000.00 
47 |KDLWS/2020-21/P0/44 -08-20 |PPE NA NA Ix 50,000 575 28,750,000.00 
48 |KDLWS/2020-21/PO/4S5 -08-20 |PPE NA NA Ix 50,000 575 28,750,000.00 
49 |KDLWS/2020-21/PO/46 -08-20 [PPE NANA Ix 50,000 575 28,750,000.00 
50 |KDLWS/2020-21/PO0/47 -08-20 |PPE NANA ix 50,000 575 28,750,000.00 
51 [KDLWS/2020-21/P0/65 27-08-20 |PPE NA NA Ix 50,000 575 28,750,000.00 
52 |KDLWS/2020-21/PO/66 27-08-20 |PPE NANA Ix 50,000 575 28,750,000.00 
53 |KDLWS/2020-21/PO/67 27-08-20 |PPE NANA Ix 50,000 575 28,750,000.00 
54 |KDLWS/2020-21/P0/3 | 1] 08-08-20 |Remdesivir Smg/ml Injection 100mg/20mI 1x1 Vial 18,000 3203.2 57,657,600.00 
55 |KDLWS/2020-21/PO/32 08-08-20 |Remdesivir Smg/ml Injection IO0Omg/20m! 1x1 Vial 16,000 3203.2 51,251,200.00 
56. [KDLWS/2020-21/PO/33 08-08-20 JRemdesivir Smg/ml Injection 100mg/20ml Ix1 Vial 16,000 3203.2 51,251,200.00 
57 [KDI WS/2020-21/P0/58 17-08-20 [Remdesivir Sme/ml Injection 100mg/20ml 1x1 Vial 26,401 3203.2 84,567,683.20 
158 KDI WS/2020-21/POS 1 12-08-20 [Sodium Chloride (Normal Saline) Iniection FFS 0. 0%w/v 1x SO0mi 60.000 [eld 907,200.00 


ರ LL 


Supply & 
SI No Supply Order No Wydey Name of the Drug / Consumables NOS Unit Rate Total-Value 
Issued Units 
Date ಎ 2 
59 |KDLWS/2020-21/PO/S0 | 12-08-20 [Sterile disposable perfusion (infusion) sets with filter NA Adult 1x1 469,093 4.62 2,¥67,209.66 
60 |KDLWS/2020-21/PO/50 12-08-20 [Sterile disposable perfusion (infusion) sets with filter NA Paediatric Ix] 469,093 | 5.66[ 744,131.52 
61 {KDLWS/2020-21/P0/60 25-08-20 Sterile surgical gloves (latex) NA 6.5 IxlOpairs 75,000 116 7,540,000.00 | 
62 |KDLWS/2020-21/PO0/60 | 2508-20 [Sterile surgical gloves (latex) NA 7 Ix1Opairs gi 75,000 116 8,700,000.00 
63 |KDLWS/2020-21/P0/74 02-09-20 |Remdesivir Smg/mI Injection 100mg/20m! 1x1 Vial | 50,000 2247.84 112,392,000.00 
64 IKDLWS/2020-21/P0/86 20-09-20 [Remdesivir Smg/m! Injection 100mg/20ml Ix1 Vial 20,000 | 2182.88] 43,657,600.00 
65 |KDLWS/2020-21/PO/87 20-09-20 JRemdesivir Smg/ml Injection 100mg/20ml Ix1 Vial | 20,000 2182.88 43,657,600.00 
66 |KDLWS/2020-21/PO/85 [14-09-20 Zinc sulphate Dispersible Tablet 20mg Ix10x10 _1 70,400 21.84 1,537,536.00 
67 [KDLWS/2002 /PO/104 | 14- 0-20 [Gosple NA NA Ix 45,000 | I 47,500.00 | 
68 LWS/2020-21/P0/107 | 17- 0-20 |Ivermectin Tablet 12MG Ixl | 30,000 | ಪ 67,500.00 
5 ) Low Molecular weight He arin(Enoxaparin) PFS Injection 40mg/0.4ml- 

69 |KDLWS/2020-21/PO/97 Bee P 4 le 20,000 136.5 2,730,000.00 
70 LWS/2020-21/PO/105 | 17-10-20 Methylprednisolone Sodium Succinate Injection 40mg/ml x1 62,100 22.85 1,418,985.00 
71 LWS/2020-21/PO/106 | 17-10-20 Methylprednisolone Sodium Succinate Injection 40mg/ml Ix! 41,400 . 2285] 945,990.00 
72 LWS/2020-21/PO/108 | 20-10-20 Remdesivir Smg/m njection 100mg/20ml 1x1 Via 30,000 2075.36 62,260,800,00 
73 L WS/2020-21/PO/93 03-10-20 |Remdesivir Smg/ml Injection O0mg/20ml Ix1 Via 40,000 2136.96 85,478,400.00 
74 -WS/2020-21/P0/94 | 03-10-20 [Remdesivir Sme/m njection |00mg/20ml 1x1 Via 10,000 2136.96 21,369,600.00 
75 LWS/2020-21/PO/10] 13-10-20 |Vitamin C Chewable (Ascorbic Acid) Tablet S00mg 1x10x10 70,400 79 5,561,600.00 
76 -WS/2020-21/PO/116 { 07-11-20 Disposable Mask Triple Layer Elastic type NA NA Ixl |} 5,000,000 1.85 9,250,000.00 
77 LWS/2020-21/PO/17 | 11-11-20 [Goggle NA NA Ix 10,000 1 12,500.00 
78 LWS/2020-21/PO/113 | 07-11-20 |Remdesivir Smg/ml Injection 100mg/20ml 1x1 Via 40,000 1901.76 76,070,400.00 
79 LWS/2020-21/PO/114 | 07-11-20 |Remdesivir Smgml Injection 100mg/20ml 1x1 Via 20,000 1901.76 38,035,200.00 
80 LWS/2020-21/PO/11S | 07-11-20 [Remdesivir Smg/ml Injection 100mg/20m Ix! Via 20,000 1901.76 38,035,200.00 

Low Molecular weight Heparin(Enoxaparin) PES injection 40mg/0.4ml f 
$1 |KSMSCL/2020-21/P0/16-2| 28-12-20 Vial 20,000 133.5 2,670,000.00 
82 IKSMSCL/2020-21/p0119 | 29-1220 | Molecular weight Heparin(Enoxaparin) PFS Injection 40mg/0.4ml 40.000 1335 

xl Vial 5,340,000.00 

-ow Molecular weight Heparin(Enoxa arin) PFS Injection 40mg/0.4ml ಊಂ 
83 |KSMSCL/2020-21/P0/20-2| 29-12-20 Vial 8 P J y 20,000 133.5 2,670,000.00 
84 [KSMSCL/0202 10/38 28-01-21 |[N-95 Mask NA NA NA 6,495,000 1061 6,495,000.00 

Total 


3,546,534, 95 


ANNEXURE -01 FOR YEAR 2021-22 


ಕೋವಿಡ್‌-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ 2ನೇ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್‌-19 ಹಾಗೂ Mucor Mycosis ರೋಗವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆ.ಎಸ್‌.ಎಂ.ಎಸ್‌.ಸಿ.ಎಲ್‌. 
ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದ ಔಷಧ, ಪರಿಕರ ಹಾಗೂ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ವಿವರಗಳು (From April - 2021 to 09/09/202 1) 
T _ TT 
SI Supply Order No  |Supply order Name of the Drug Name/ Consumable No. of Unit Rate Total Value 
NO Issued Date [Units - \ 
1 KSMSCL/2021-22/P0/1 16-04-21 Remdesivir Smg/ml Injection 100mg/20mI 1x1 Vial , Hi 60,000 oT 94,080,000.00 
> IKSMSCL/2021-22/P0/2 16-04-21 J|Remdesiwir 5mg/ml Injection 100mg/20ml 1x1 Vial ' 10,000 1568.00 | 15,680,000.00 
3 IKSMSCL/2021-22/P0/3 20-04-21 |Remdesivir 5mg/ml injection 100mg/20mi 1x1 Vial IK 10,000 1,230.88 | 12,308,800,00 
r N-95 Mask. Shape that will not collapse easily. High filtration 
efficiency. Good Breathability. Quality Compliant with 4 
Standards for medical N-95 respirator: NIOSH N-95,EN 
149FFP2,or BIS. NA Fluid resistance Minimum 80 mmHg y 
pressure based on ASTM F1862, 1s0 22609 or equivalent. K 
. " - Should have Head band.Quality compliant with standards that 
4 _|KSMSCL/2021-22/P0/4 A 21-04-21 can be worn with full-face shield 1x1 125,000 | 12.99 1,623,750.00 
5 SMSCL/2021-22/PO/5 24-04-21 |Remdesivir Smg/ml Injection 100mg/20m! 1x1 Via 60,000 1,296.96 1 77,817,600.00 
6 |KSMSCL/2021-22/P0/6 + 24-04-21 Remdesivir 5Smg/ml Injection 100mg/20ml 1x1 Via —T 3,000 | 1,230.88 3,692,640.00 
| 7 [KSMSCL/2021-22/P0/7 24-04-21 _\Remdesivir 5mg/ml injection 100Mmg/20m! 1x1 Vial + 30,000 | 1,624.00. 48,720,000.00 
SMSCL/2021-22/P0/8 IR 26-04-21 ._ |Rerhdesivir 5mg/m) njection 100mg/20mI 1x1 Via :  100,000° 1,568.00 }\ 156,800,000.00 
9 [KSMScL/2022:22/80/2 28-04-21 |Remdesivir 5mg/ml injection 100mg/20m! 1x1 Via —- 1,000 1,568.00. 1,568,000.00 
| 10 SMSEL/2021-22/P0/9 F082 [Azithromycin Tablet 500mg 1x10x10 | 2000 | 946.65 893,300.00 
11 |KSMSCL/2021-22/P0/9 28-04-21 Doxycycline Capsule 100mg 1x10x10 i 25,000 161.90 : 4,047,500.00 
Tr Low Molecular weight Heparin(Enoxaparin) PFS injection - ’ 
L 2 |KSMSCL/202 -22/P0/13 29-04-2 40mg/0.4mt 1x1Vial ” | 35,000 | 166.95 5,843,250.00 
Low Molecular weight Heparin(Enoxaparin) PFS Injection EN KS 
3 |KSMSCL/2021-22/P0/14 29-04-21 |40mg/0.4mI 1x1Vial | ' 30,000 166.95 5,008,500.00 
4 |IKSMSCL/2021-22/PO0/15 01-05-2 Wwermectin Tablet 12MG 1x1 10,000 6.16 61,600.00 
75 [KSMsCL/2021-22/P0/16 | 01-05-2 Cseltamivir Capsule 75mg 1x10 | 126,186 137.54 17,355,622.44 
76 IKSMSCL/2021-22/P0/17 01-05-2 Salbutamol sulphate Syrup 2mg/Sml 1x100mi 200,000 11.17 2,234,000:00 
[ 7 \KSMSCL/202 01-05-2 Salbutamo! sulphate Syrup 2mg/5m} 1x100ml 53,764 | 11.17 600,543.88 


-22/PO/18. 


ಗ್‌ 


3 


WIS 


Supply Order No pe wpa Name of the Drug Name / Consumable ರ Unit Rate Total Value 
Cough Syrup Diphenhydramine hydrochiride 14.08 mg + - 
A ammonium chloride 138mg + sodium citrate 57.03 mg + _ 
18 KSMSCL/2021-22/P0/19 01-05-21 [menthol 1.14 mg Syrup NA 1x100m 21,494 11.11. 238,798.34 
Cough Syrup Diphenhydramine hydrochlride 14.08 mg + p 
ammonium chloride 138mg + sodium citrate 57, 03 mg + | 
L 19 KSMSCL/2021-22/P0/20 | 01-05-21 mentho! 1.14 mg Syrup NA 1x100mi 50,152 11.11 557,188.72 
20 |KSMSCL/2021-22/P0/21 03-05-21 jRemdesivir 5mg/ml Injection 100mg/20mI 1x1 Vial : 10000} 1,568.00 15,680,000.00 
le —— + 
K Alchoalic hand disinfectant with skin protection factor, 2- 
| ಪ propanol 44.0gms,1-propano 30.08, mecetronium ethylsulfate 
21 |KSMSCL/2021-22/P0/24 | 07-05-21 |02.gms Solution 44.08ms+30.08+02.gms 1x500ml | 318,900 | 838.00 | ಮ 
Alchoalic hand disinfectant with skin protection factor, 2- 
ಮ propanol 44.0gms,1-propano 30.08, mecetronium ethylsulfate 
22 |KSMSCL/2021-22/P0/25-2 | 07-05-21 _102.gms Solution 44.O0gms+30.08+02.gms 1x500ml | 212,600 88.00 18,708,800.00 
23 7 SMSCL/2021-22/PO/26 07-05-21 Ivermectin Tablet 12MG 1x1 } 1,000,000 IS 1.24 | 1,240,000.00 
24 ll SMSCL/2021-22/P0/27 07-05-2 Zinc sulphate Tablet 50mg 1x10x10 25,000 41.90 1,047,500.00 
25 [KSMSCL/2021-22/P0/28 07-05-21 [Vitamin C Chewable (Ascorbic Acid) Tablet 500mg 1x10x10. 50,000 7 87.00 | 4,350,000.00 
26 |KSMSCL/2021-22/P0/29 07-05-2 \Favipiravir Tablet 800mg 1x10 10,200 896.00 9,139,200.00 | 
27 |KSMSCL/2021-22/P0/32 12-05-2 Paracetamol Tablet 500mg 1x10x10 | 100,000 50.42 | 5,042,000.00 
28 |KSMSCL/2021-22/PO0/33 12-05-21 Remdesivir 5mg/ml Injection 00mg/20mI! 1x1 Vial 11,360 1,568.00 17,812,480.00 
29 [KSMSCL/2021-22/P0/34 12-05-2 JLiposomal Amphotericin B Injection 50mg 1x1 600 6,374.55 | 3,824,730.00 
30 |KSMSCL/2021-22/PO0/35 2-05-2 [Liposomal Amphotericin B Injection 50mg 1x1 r 450 6,247.50 2,811,375.00 
31 I SMSCL/2021-22/P0/36 2-05-2 Remdesivir 5mg/ml injection 100mg/20mI 1x1 Vial 30,000 1,568.00 47,040,000.00 
32 |KSMSCL/2021-22/P0/31 3-05-2 Dexamethasone injection 4mg/ml 1x2 700,000 | 4.55 | 3,185,000.00 
33 |KSMSCL/2021-22/P0/40 4-05-2 Zinc sulphate Tablet S0Omg 1x10x10 50,000 41.90 2,095,000.00 
34 [KSMSCL/2021-22/P0/41 4-05-2 Vitamin C Chewable (Ascorbic Acid) Tablet IE 1x10x10 } 100,000 81.00 8,100,000.00 
35 IKSMSCL/202 -22/P0/42 14-05-2 ivermectin Tablet 12MG 1x10x10 12,000 138.00 1,656,000.00 
36 |KSMSCL/202 -22/P0/43 4-05-2 ivermectin Tablet 12MG 1x10x10 8,000 ] 138.00 1,104,000.00 ] 
37 |KSMSCL/202 -22/P0/45 8-05-2 Hand Sanitizer NA NA jxS5Ltr | 103,150 650.00 67,047. "00 
38 |KSMSCL/202 -22/P0/46 8-05-2 Remdesivir 5mg/ml Injection 100mg/20ml 1x1 Vial | 10,000 1,568.00 15,680,(0.00 
39 SMSCL/202 -22/P0/47 8-05-2 Ivermectin Tablet 12MG 1x1 2,500,000 [ 1.38 | 3,450,000.00 | 


U4) 


Rp Supply Order No Supp rer Name of the Drug Name/ Consumable Me Unit Rate Total Value 
40 [KSMSCL/2021-22/PO/48 18-05-21 Zinc Acetate Tablet 50mg 1x10x10 35,000 | 27.00 945,000.00 
41 |KSMSCL/2021-22/P0/49 18-05-21 Pantoprazole Tablet 40mg 1x10x10 50,000 17.84 } 3,892,000.00 
42 |KSMSCL/2021-22/PO0/50 19-05-21 jParacetamol Tablet 500mg 1x10x10 50,000 50.42 2,521,000.00 
43 |KSMSCL/2021-22/P0/51 19-05-21 Cetrizine Hydrochloride Tablet 10mg 1x10x10 25,000 19.65 491,250.00 
44 IKSMSCL/2021-22/P0/52 IN 19-05-21 [Vitamin C Chewable (Ascorbic Acid) Tablet 500mg 1x10x10 105,000 73.37 7,703,850.00 
Cough Syrup Each 5 ml contains diphenhydramine 
hydrochiride {p 14 mg amrnonium chloride 135mg,sodium 
45 |KSMSCL/2021-22/P0/53 20-05-21 citrate IP 57.mg,menthol IP 0.9 mg Syrup NA 1x1 50,000 19.10 955,000.00 
46 {KSMSCL/2021-22/P0/55 20-05-21 Ivermectin Tablet 12MG 1x10x10 5,000 138.00 590,000.00 
47 |KSMSCL/2021-22/PO0/56 20-05-21 {Liposomal Amphotericin B Injection 50mg 1x1 310 6,247.50 1,936,725.00 
48 |KSMSCL/2021-22/PO0/57 20-05-21 Liposomal Amphotericin B Injection 50mg 1x1 4001 4,813.00 1,925,200.00 
49 [|KSMSCL/2021-22/P0/58-2 | 21-05-21 [Disposable Mask Triple Layer Elastic type NA NA 1x1 | 3,500,000 231 6,699,000.00- 
50 |KSMSCL/2021-22/P0/59 21-05-21 [Colchicine Tablet 0.5mg 1x10x10 100,000 | 272.00 27,200,000.00 
Enoxparin Sodium ampule and Syring Injection 40mg/0.4ml 
51 |KSMSCL/2021-22/PO/60 21-05-2 ixl 200,000 165.00 33,000,000.00 
52 |KSMSCL/2021-22/PO0/61 21-05-2 Remdesivir 5mg/ml Injection 100mg/20m! 1x1 Vial 150,000 1,468.80 220,320,000.00 
53 | SMSCL/2021-22/P0/62 21-05-21 JRemdesivir 5mg/ml tnjection 100mg/20ml 1x1 Vial 50,000 1,468.80 73,440,000.00 
54 {KSMSCL/202 -22/P0/63 21-05-2 Disposable Mask Triple Layer Elastic type NA NA 1x1 1,200,000 2.31 2,772,000.00 
55 |KSMSCL/2021-22/PO/64 21-05-2 Disposable Mask Triple Layer Elastic type NA NA 1x1 2,900,000 2.31 6,699,000.00 
56 |KSMSCL/2021-22/P0/65 23-05-2 Posaconazole Tablet 100mg 1x10 500 4,800.00 2,400,000.00 | 
57 |KSMSCL/2021-22/PO/66 23-05-2 Liposomal Amphotericin B Injection 50mg 1x1 700 6,247.50 4,373,250.00 - 
58 |KSMSCL/2021-22/P0/67 24-05-2 Liposoma! Amphotericin B Injection 50mg 1x1 100 6,247.50 624,750.00 |" 
59 |KSMSCL/2021-22/P0/68 25-05-2 vermectin Tablet 12MG 1x1 3,000,000 1.06 3,180,000.00 
60 |KSMSCL/2021-22/P0/69 25-05-21 vermectin Tablet 12MG 1x1 2,000,000 1.06 2,120,000.00 
61 |KSMSCL/2021-22/P0/70 25-05-2 on Rebreathing Oxygen Mask Adult {Child NA NA 1x1 30,000 99.00 2,970,000.00 
62 |KSMSCL/2021-22/PO/71 25-05-2 on Invasive Ventilation’‘Mask NA NA 1x1 5,000 800,00 4,000,000.೦0 
63 |KSMSCL/2021-22/PO/72 25-05-2 Liposomal Amphotericin B Injection 50mg 1x1 1,030 6,247.50 6,434,925.00 
64 | SMSCL/2021-22/P0/74 27-05-2 Liposomal Amphotericin 8 injection 50mg 1x1 25,000 6,247.50 156,187,500.00 
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ಸ Supply Order No kL ಹ Name of the Drug Name / Consumable ಬ Unit Rate Total Value 
N-95 Mask. Shape that will not collapse easily. High filtration W 
efficiency. Good Breathability. Quality Compliant with 
Standards for medical N-95 respirator: NIOSH N-95,EN 
149FFP2,or BIS. NA Fluid resistance Minimum 80 mmHg 
Pressure based on ASTM F1862, ISO 22609 or equivalent. 
Should have Head band.Quafity-compliant with standards that 
65 |KSMSCL/2021-22/P0/75 28-05-21 can be worn with full-face shield 1x1 320,000 11.40 3,648,000,00 |. 
} N-95 Mask. Shape that will not collapse easily. Ter filtration 
N efficiency. Good Breathability. Quality Compliant with 
Standards for medical N-95 respirator: NIOSH N-95,EN 
149FFP2,or BIS. NA Fluid resistance Minimum 80 mmHg 
Pressure based on ASTM F1862, ISO 22609 or equivalent. 
್ಧ Should have Head band.Quality compliant with standards that 
66 |KSMSCL/2021-22/PO/76 28-05-21 can be worn with full-face shield 1x1 240,000 IN 1140 2,736,000.00 
N-95 Mask, Shape that will not collapse easily. High filtration 
efficiency. Good Breathability. Quality Compliant with 
§ Standards for medical N-95 respirator: NIOSH N-95,EN 
149FFP2,or BIS. NA Fluid resistance Minimum 80 mmHg 
Pressure based on ASTM F1862, ISO 22609 or equivalent. 
. Should have Head band.Quality compliant with standards that 
67 |KSMSCL/2021-22/P0/77 28-05-21 can be worn with full-face shield 1x1 .] 240,000 | 11.40 2,736,000.00 
68 {KSMSCL/2021-22/PO/78 28-05-2 Posaconazole Tablet 100mg 1x10 120 4,800.00 576,000.00 
69 [KSMSCL/2021-22/P0/79 28-05-2 Posaconazole Tablet 100mg 1x10 96 4,800.00 460,800.00 
70 |KSMSCL/2021-22/P0/80 28-05-2 Posaconazole Tablet 100mg 1x10 84 4,800.00 403,200.00 | 
71 {KSMSCL/2021-22/PO0/81 29-05-2 Cetrizine Hydrochloride Tablet 10mg 1x10x10 30,000 16.00 480,000.00 
72 [|KSMSCL/2021-22/P0/82 29-05-2 Cetrizine Hydrochloride Tablet 10mg 1x10x10 20,000 16.00 320,000.00 
73 SMSCL/2021-22/PO/83 29-05-2 Pantoprazole Tablet 40mg 1x10x10 60,000 67.50 4,050,000.00 
74 |KSMSCL/2021-22/P0/84 29-05-21 Pantoprazole Tablet 40mg 1x10x10 40,000 67.50 2,700,000.00 
75 |KSMSCL/2021-22/PO/85 01-06-2 Posaconazole Tablet 100mg 1x10 6,000 4,800.00 28,800,000.00 
76 |KSMSCL/2021-22/PO/86 01-06-21 Posaconazole Injection injection 300mg 1x1 15,000 y 6,700.00 100,500,000.00 
K Amphotericin B injection {Lipid Complex) Injection 50mg/Vail ನ K 
77 SMSCL/2021-22/P0/87 01-06-2 Ix1 100,000 2,992.50 299,250,08೨,0೦ 
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5] TSupply order] FRR R 
Supply Order No TAs Name of the Drug Name / Consumable Unit Rate Total Valuc 
ಹ Amphotericin B Injection (in Lyophilized Injection) Ki 
KSMSCL/2021-22/P0/88 01-06-21 Conventional Injection 50mg/Vail 1x1 244.00 976,000.00. 
KSMSCL/2021-22/P0/89 02-06-21 Liposomal Amphotericin B Injection 50mg 1x1 4,813.00 1,925,200.00 . 
; Weare B Injection (Lipid Complex) Injection S0mg/Vail - ಸ ; A 4 
KSMSCL/2021-22/PO/90 04-06-21 1x1 ಸ - - 2,833.92 283,392.00 
Cough Syrup Each 5 ml contains diphenhydramine Rs 
್ಸ | hydrochlride ip 14 mg ammonium chloride 135mg,sodium 
| SMSCL/2021-22/P0/91 04-06-21 citrate IP 57 mg,menthol IP 0,9 mg Syrup NA 1x1 10.75 1,075,000.00 
_{KSMSCL/202 -22/P0/92 04-06-21 |Colchicine Tablet 05mg 1x10x10 153.00 30,600,000.00. 
KSMSCL/2021-22/P0/93 05-06-21 |Favipiravir Tablet 800mg 1x10 o- 470.00 9,400,000.00 
KSMSCL/2021-22/P0/94 05-06-21 JFavipiravir Tablet 800mg 1x10 470.00 7,050,000.00 
85 | SMSCL/2021-22/PO0/95 05-06-21 Favipiravir Tablet 800mg 1x10. 470.00 | 2,350,000.00 
SMSCL/2021-22/P0/96 05-06-21 Favipiravir Tablet 800mg 1x10 : 470.00 4,700,000.00 
SMSCL/2021-22/PO/97 05-06-21 jLiposomal Amphotericin B Injection: 50mg 1x1 6,718.88 29,966,204.80 
SMSCL/2021-22/P0/98 05-06-21 Amphotericin 8 Emulsion Injection 50mg 1x10ml 1,496.06 149,606.00 
SMSCL/2021-22/P0/103 06-06-21 Methylprednisolone Sodium Succinate Injection 40mg/m! 1x1 29.50 1,770,000.00 
SMSCL/2021-22/P0/104 06-06-21 Methylprednisolone Sodium Succinate injection 40mg/ml 1x1 29.50 ' 2,655,000.00 
Enoxparin Sodium ampule and Syring Injection 40mg/0.4mt pe 
SMSCL/2021-22/P0/100-4 26-06-21 1x1 162.00 8,100,000.00 
Enoxparin Sodium ampule and Syring Injection 40mg/0.4ml 
SMSCL/202 -22/P0/101-3 26-06-21 1x1 162.00 6,480,000.00 
' ಅ Enoxparin Sodium ampule and Syring Injection 40mg/0.4ml Wl 
SMSCL/2021-22/PO0/102-2 26-06-21 |x} 162.00 6,480,000.00 |. 
_ Enoxparin Sodium ampule and Syring Injection 40mg/0.4ml ; 
KSMSCL/2021-22/P0/99-2 26-06-21 1x1 4 . 162.00 11,340,000.00 
SMSCL/2021-22/PO0/73-2 29-06-21 Liposomal Amphotericin B Injection SOmg 1x1 5,498.22 274,911,000.00 | 
SMSCL/2021-22/P0/110 03-07-21 PPE NA NA 1x1 p y "400.00 160,000,000.00 
SMSCL/2021-22/P0/113 06-07-21 Liposomal Amphotericin B Injection 50mg 1x1 7 5,890.00 ' 29,450,000.00 
SMSCL/2021-22/P0/114 06-07-21. \Liposomal Amphotericin 8 Injection SOmg 1x1 5,850.00 23,400,000.00 
KSMSCL/2021-22/PO/115 06-07-21 Liposomal Amphotericin 8 Injection 50mg 1x1 a8 5,670.00 8,108,100.00 | 
SMSCL/2021-22/PO/116 06-07-21 Liposomal Amphotericin B Injection 50mg 1x1 0 5,388.65 5,065,331.00 
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Sl. . [Supply order| [No. OF [, EHR 
No Supply Order No Kies Dake Name of the Drug Name / Consumable [Units Unit Rate Total Value 
101 STEEN 06-07-21 _[Liposomal Amphotericin B Injection 50mg 1x1 [ 1,240 | 5,875.00 7,285,000.00 | 
] 2 Enoxparin Sodium ampule and Syring Injection 40mg/0.4ml 

102 SMSCL/2021-22/P0/129 29-07-21 pe ಹ 70,000 ..162.00 11,340,000.00 
103 SMSCL/2021-22/P0/130 02-08-2 [Non Invasive Ventilation Mask NA NA 1x1 - 5,000 | ೨96.00 | 2,980,000.00 } 

104 |KSMSCL/2021-22/PO/131 | 0208-21 [Non Rebreathing Oxygen Mask Adult Child NA NA 1x1 30,000 | 60.72 1,821,600.00 

05 SMSCL/2021-22/P0/132 02-08-2 N-95 Mask NA NA NA 1} 1,000,000 IN 10.48 10,480,000.00 

06 |KSMSCL/2021-22/PO/133 02-08-21 [Paracetamol Tablet 650mg 1x10x10 50,000 53.00 2,650,000.00 

07 |KSMSCL/2021-22/P0/134 02-08-2 TAydrocortieone Sodium Succinate Injection 100mg 1x1iVial 250,000 11.41 | 2,852,500.00 

08 |KSMSCL/2021-22/POf135 02-08-21 Methylprednisolone Sodium Succinate Injection 40mg/ml 1x1 150,000 17.25 | 2,587,500.00 

109 |KSMSCL/202 -22/P0/136 02-08-2 Ranitidine Tablet 150mg 1x10x10 60,000 42.50 2,550,000.00 

SMSCL/2021-22/PO/137 02-08-2 intravenous Immunoglobulin VIG Injection 10 gm FP 4,000 | 14,963.00 59,852,000.00 

SMSCL/202 -22/PO0/138 18-08-2 Pantoprazole Tablet 40mg 1x10x10 2,000 67.50 135,000.00 

2 |KSMSCL/2021-22/P0/138 18-08-2 Vitamin C Chewable (Ascorbic Acid) Tablet S00mg 1x10x10 8,000 81.00 648,000.00 

Cough Syrup Each 5 ml contains diphenhydramine 
ನ hydrochlride Ip 14 mg ammonium chloride 135mg, sodium 

3 SMSCL/2021-22/PO/139 18-08-2 Citrate IP 57 mg, menthol IP 0.9 mg Syrup NA 1x1 40,000 10.75 430,000.00 

4 SMSCL/2021-22/PO/ 40 07-09-2 Dexamethasone Tablet 0:5mg 1x10x10 35,000 16.00 560,000.00 

5 |KSMSCL/202 1-22/P0/140 07-09-21 Levo Cetrizine Tablet Smg 1x10x10 20,000 19.70 394,000.00 
116 SMSCL/2021-22/P0/140 07-09-21 Paracetamol Tablet 650mg 1x10x10 i 40,000 IK 74.50 2,980,000.00 | 

7] SMSCL/2021-22/P0/140 | 07-09-21 Salbutamol sulphate Tablet 4mg 1x10x10 75,000 | 750 1,312,500.00 

118 SMSCL/2021-22/PO/ 41 07-09-21 Doxycycline Capsule 100mg 1x10x10 25,000 163.00 4,075,000.00 

119 |KSMSCL/2021-22/PO/142 07-09-21 Sterile surgical gloves (latex) NA 6.5 1x10pairs 2,200,000 14.80 32,560,000.00 

20 SMSCL/2021-22/PO/143 07-09-21 Sterile surgical gloves (latex) NA 7 lx10pairs 320,000 14.80 4,136,000.00 

Total 2,505,812,262.18 
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) KARNATAKA STATE MEDICAL SUPPLIES CORPORATION LIMITED 
ER] QFloatng/ i ಮ ಮ ; ಮ ರ 
[s ್ಲ ಸ eNumbe ಸ 2 Im YOKE 
ರ FO 
KDL/AD/CoronaNHTiQuotation/0 pe 
1 05.06.2020 PPE K. 
_ 9 1(3)12020-21 RE 
KDL/AD/Coronaw/NHT/Quotatio nl ಮ ಸ 
2 05.06.202 2 anitize - 
0 09/ (2) 1 2020 -21 Hand sanitizer 500m 
3 ಲ KDL/AD/CoronaNHT Triple Layer Medical Mask 
| 4 Ka {Quotation/09/ 1/2020-21 N-95 Masks 
5 ರ ೫ 28.1 1.3 Sterile Surgical Gloves (Latex) NA 
05.06.2020 KDUAD 1 Corona/NHT/Quot 65 
ps ation/ 09/2020 -21 28.11.2Sterile Surgical (Latex) NA 7 1X10 
Pairs 
KD L/AD/Corona,t JHT/Quotat ಸ 
-10-2 3 -95 E} p 
7 06-10-20 ion/ 09/ 1/ 2020 -21 N-95 and Triple Layer Mask 
; KDL/A DIC 0 ro nalNH T/Q > ; 
-10-2 erile Sur ೬. 
8 06-10-20 | uotation/09 /2020 -21 Sterile Surgical Gloves. 
KDL/AD/Corona/NHT/ Quotati on/ ನ 
9 06-10-20 i 09/ (2)/2020-21 Hand sanitizer 500ml 
4 KDL/ADY/Corona/NHT/ Quotati on/ ಸ 
-09-2 Hs nitiz 
10 06-09-20 09/ (2Y/2020-21 and sanitizer 
KDL/AD/Corona/NHT/ Quotati on/| ಲ 
06-09- PPE K 
I 2 09/ (3Y2020-21 LR 
| KDL/AD/Corona/NFT/ Quotati on/ ಡಿ 
1 -08- PPE K 
£ 060820 09/ (3)/2020-21 PBB 
13 2 6.15.27 Inj. Remdesivir I00Omg/ 20m! 10000 
07-10-20 KDL/ADYC oronaRemd- {Smgfml) Ixlvial 
Dexa/Quotation/ 36 {2020 -21 3. 1.5 DexamethasonelInjectionl4mg/mli 
14 40000 
1x2m 
KDL/AD/Corona/NS-inj/ Quotati | 26.2.42 Sodium Chloride (Normal Saline) 
-10-24 ್ಸ 
5 071020 on/33/2020-21 - Injection FES 0.9%w/v 1x500ml 0000 
KDL/AD/Corona/Inj 17.1.3 Hydrocortisone Succinate Inj ection 
10-2 J 
16 020 fQuotation/32/2020-21 100mg Ix} Vial 14760 
KDL/AD/CoronaiOndan Tab/Q 2 k 
-10- 16.3. a ron ablet 8 I1x10X1 4 
17 07-10-20 uotation/31/2020-21 6.3.9 Ondansetron ~ablet 8mg Ix 0 0 0000 
i8 ಮ i 469093 
i KDL/ADiCoronafinfusiong <A Sion)sess wih Sher NA Adult x 
19 uotation/34/2020-21 25.122 Sterile disposable perfusion 131472 
(infusion) ses with filter NA Paediatric 1x1 
20 40.40.8 Oseltamivir Capsule 75mg 1x10 110484 
21 KDL/AD/Corona/Osl/Q 6.7.56 Osellamavir Syrup I2mg/m! Ix60ml 62054 
EE uotation/35/2020-21 
22 6.7.83 Oseltamavir Capsule 45mg 1x10 162696 
23 6.7.84 Oschamavir Tablet 30mg x10 162530 
IT Fldoreccen E 9% 1x5 
24 13.07.2020 KDL/AD/Corona/injection/Q § ಮ ರ 4 ಸ 30009 
3 .07. , uotation/38/2020-21 3.1 Atropine Sulphate Injection 0.6mg/m 50000 
| . Ixlml Amp 
5 KDL/AD/Coronad/HCQY/Q 1.1.18 Hydroxychloroquine Phosphate 
3 1000! 
0 130552020 uotation/39/2020-21 Tablei400mg 1x10 0009 
28.113 Sterile surgical gloves (latex) NA F 
27 13.07.2020 KDL/AD/Corona/Gloves/Q 6.5 Ix iOpairs 6300 
ಖಿ .. ij 
ati -2 8.11.2Sterile surgi es (latex 
28 uotation/37/2020-21 28.11.2Sterile surgical gloves {latex} NA 7 750000 
Ix lOpairs 
1.3.5) Tocilizumab Injection Injection 
2 ” 1500 
2 400mg Ix 
30] 20/7/2020 KDL/AD/Corprig3 drugs/4A/Q 6.15.29 lolizumab Injection NA INT} 1500 


ಹ 


2 


KARNATAKA STATE MEDICAL SUPPLIES CORPORATION LIMITED 


Sepsivac Injection Ix1°- 


1000 


32, 6.15.28 Favipiravir Tablet 1x34 40000 
_ KDL/AD/Corone/Inj-Remedesivir/ | 6.15.27 Remdesivir Smg/ml Injection 
ಸ 3}2020 Quotation/43/2020-21 100mg/20ml 1x1 Vial 30009 
34 08-05-20 KDL/AD/Covid/PPE/45/2020-21 PPE KIT 250000 
GIN ‘FKDL/AD/Covid/Quotation/Zinc/48 | 16.2.5 Zinc sulphate Dispersible Tablet R 
3 -05- 704 
3 TE 12020-21 20mg 1x10x10 04 
KDL/AD/Covid/Quotation/ Vitamin] 27.].30 Vitamin C Chewable {Ascorbic 
36 08-05- | ; 70400 
¥ $ 0 4 C /49/2020-21 Acid) Tablet 500mg 1x 10x10 
37 08-05-20 KDL/AD/Covid TLM/47/2020-21 Triple Layer Medica! Mask 10000000 
38 08-05-20 KDL/AD/Covid/N95/46/2020-21 N-95 Masks 2500000 
KDL/AD/Covid/HS- p 
39 1918/2020 Hand Sanitizer 500ml 500000 
Quotation/52/2020-21 BE 
KDL/AD/Corona/lnj-Remedesivir/ 6 15.27 Remdesivir Smg/ml Injection - 
4 21/0812: 5 fi 
N 082020 Quotation/53/2020-21 100mg/f20ml 1x1 Vial ೨0000: 
KDL/AD/Covid/Vit- 27.1.30 Vitamin C Chewable (Ascorbic 
41 2418/1202 
೫02 C/Quotation/54/2020-2 1 Acid) Tablet 500mg 1x10x10 70409 
42 09-08-20 KDL/AD/Covid/Toclzm/Quotation/ 1.3.51 Tocilizumab Injection Injection 1500 
- 55/2020-21 400mg/20ml 1x1 3 
KDL/AD/Covid/ 6.15.27 1X1 40000 Inj. Remdesivir [00mg 
4 1419/2 K 
| ಸ Quotation/Remdesivir/! 56/2020-21 20m! (Smg/mt) 1 x1 vial 40009 
44 27.1.30 Vitamin C Chewable (Ascorbic 30000 
28/9/2020 KD L/ADI/C ovid {Zinc &Vit- Acid) Tablet S00mg 1x10x10 
C/Quotation/63/ 2020 -21 16.2.5 Zinc sulphate Dispersible Tablet 
45 30000 
20me ix10xi0 
KDL/AD/Covid/Remdesivir/Quotat 6.15.27 Inj. Remdesivir IO0mg’ 20m 
46 28/9/2020 " ಘ್‌ 
ion/ 59/2020 -21 (Smg/ml)y-Ixlvia 39000 
ಸ A 17.) 10 Methylprednisolone Sodium 
1. /M 
47 | 2819/2020 |KPHADS ER Succinate 40MG IN) Strength: 0mg/mil 103500 
specification: IP/BP/USP 
KDL/AD/Covid/Heparin/Quotation| 20.2.1 Irrj. Low motecular weight Heparin 
48 28/9/2020 ; - > 
2 160/2020-21 4Qmgl0.4ml ix1 PES 123009 
KD L/AD/Covid/lvermectin/Q ಸ ಸ y 
49 28/9/2020 ೫ le Iver: 
L uotation/62 12020 2 1 Capsule Ivermectin |2mg 30000 
ಫಿ KDL/Covid/lnj - 6.15.27 Inj. Remdesivir 100mg’ 20ml 
0 17 s 3 
ಈ 10/2020 Remdesivir/Quotation/64/ 2020 -21 (Smg/mty Ixlvial 0000 
| KDL/Covid/Inj - x pp A 
} 15.27 In). Remdesivir 1 [2 
s1| 29/10/2020 |RemdesivivQuotation! 65 2020 21 527: Romdesivir [00mg 20m! 80000 
A (Smgiml) Ixlvial 
KDL/Covid/ln - 20.2.1 inj. Low molecular weight Heparin ಈ 
52 11-11-2 4 
0 Heparin/Quotation/66/2020-2] ’40mgl0.4ml 1x1 PFS 1090 
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ಸ 
ಫ £ 
J 06-04-21 MSCL/ANID/a(a)/Rea/01/2021-2: 72|Rerhdésivir Smg/rl Injection 100mg/20ri 1x1 Vial 80000 
» HEW/KSMSCL/Covid/IFQ/02/2021- |Cough Syrup Diphenhydramine hydrochlride 14.08 mg + 71646 
22 ammonium chloride 138mg + sodium citrate 57.03 mg + 
p menthol 1.14 mg Syrup NA 1x100ml 
20-04-21 Ivermectin Tablet 12MG 1x1 10000 
Oseltamivir Capsule 75mg 1x10 126186 
Satbutamol sulphate Syrup 2mg/5ml Tool 253764 
3 HEW/KSMSCL/Inj.Heparin/03/2021- Low Molecular weight Heparin{Enoxaparin) PFS Injection 65000 
22 40mg/0.4m| 1x1Vial p 
HEW/KSMSCL/Covid/GH- Alchoatic hand disinfectant with skin protection factor, 2- 531500 
1FQ/06/2021-22 propanol 44.0gms,1-propanol 30.08, mecetronium 
4 ethylsulfate 02.gms Solution 44.0gms+30.08+02.gms 
§ 1x500ml 
sin Hand Sanitizer NA NA 155Utr 103150 
Sterile surgical gloves {latex} NA 7.5 lx10pairs 256224 
5 HEW/KSMSCL/Covid/N-95 N-95 Mask NA NANA , 800000 
Mask/IFQ/09/2021-22 5 X 
6 YHEW/KSMSCL/Covid/PPE PPE NANA 1x1 1200000 
Kit/FQ/ 10/2021-22 
HFW/KSMSCL/Covid/!NI/12/2021- {Dexamethasone injection 4mg/ml 1x2ml 700000 
7 22 Methylprednisolone Sodium Succinate Injection 40mg/ml 150000 
. > 1x1 K 
8 HFW/KSMSCL/Covid/RMD/11/2021-|Remdesivir Smg/ral Injection 100mg/20ml 1x1 Vial 195000!” 
22 5 
HEW/KSMSCL/Covid/TAB/13/2021- jFavipiravir Tablet 800mg 1x10 10200 
330021 |? ' Iermectin Tablet 12MG 1x1 ™ 1000000 
Levo Cetrizine Tablet 5mg 1x10x10 20000 
9 Montelukast Tablet Smg 1x10x10 20000 
Vitamin C Chewable (Ascorbic Acid) Tablet 500mg 1x10x10 50000 
Zinc sulphate Tablet 50mg 1x10x10 25000 
10 HEW/KSMSCL /Covid/T- Disposable Mask Triple Layer Elastic type NA NA 1k1 7000000 
Layer/08/2021-22 k > 
HEW/KSMSCL/Covid/IFQ/06 Ivermectin Tablet 12MG 1x1 2000000 
Drugs/20/2021-22 Low Molecular weight Heparin(Enoxaparin) PFS Injection 200000 
40mg/0.4ml 1x1Vial i 
ಗ [ Paracetamol Tablet 500mg 1x10x0 1700000 
- Paracetamol Tablet 650mg 1x10x10 50000! 
Vitamin € Chewable (Ascorbic Acid) Tablet 500mg 1x10x10 100000 
03-05-21 Zinc sulphate Tablet S0mg 1x10x10 50000 
ವ HEW/KSMSCL/Covid/IFQ/NIV Non Invasive Ventilation Mask 1x1 5000 
Mask/23/2021-22 4 
ANSE ES Non Rebreathing Oxygen Mask Adult {Child 1x1 30000 
ಸ {2021-22 p K ಸ 
TE TEE Dexamethasone Tablet 0.5mg 1x10x10 25000 
14 /2021-22 Pantoprazole Tablet 40mg 1x10x10 25000 
HEW/KSMSCL/Covid/IFQ/07 Tablet Cetrizine 10mg 1x10x10 25000 
Drugs/24/2021-22 Cough Syrup Each $ ml contains diphenhydramine 50000 
&- hydrochlride Ip 14 mg ammonium chloride 1395mg,sodium 
4 citrate IP 57 mg, menthol IP 0.9 mg Syrup NA 141 
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i Ivermectin Tablet 12MG 1x1 2500000 
15 10-05-21 p 7 
4 Pantoprazole Tablet 40mg 1x10x10 50000 
Paracetamol Tablet 500mg 1x10x10 50000 
Vitamin C Chewable (Ascorbic Acid) Tablet 500mg 1x10x10 105000 
Zinc sulphate Tablet 50mg 1x10x10 35000 
16 11-05-21 HFW/KSMSCL/Covid/IFQ/Drugs/25/ |Acetyl Salicyclic Acid Disperssable Tablet 75mg 1x10x10 70000 
4 2021-22 Colchicine Tablet 0.5mg 1x10x10 100000 
13-05-21 HEW/KSMSCL/Covid/IFOY/ Inj JEnoxaparin Sodium Injection 40mg/0.4ml, Ampoule with 200000 
22 Enoxaparin/27/2021-22 Syringe, combipack 1x1 
HEW/KSMSCL/Covid/iFQ/ 09 Tablet Cetrizine 10mg 1x10x10 50000 
Drugs/26/2021-22 Acetyl Saticyclic Acid Disperssable Tablet 75mg SLE 140000 
Colchicine Tablet 0.5mg 1x10x10 200000 
Cough Syrup Each 5 ml contains diphenhydramine 100000 
hydrochlride Ip 14 mg ammonium chloride 135mg, sodium 
18 citrate IP 57 mg, menthol IP 0.9 mg Syrup NA 1x1 
15-05-21 ivermectin Tablet 12MG 1x1 5000000 
Pantoprazole Tablet 40mg 1x10x10 100000 
Paracetamol Tablet 500mg 1x10x10 100000]. 
Vitamin C Chewable {Ascorbic Acid} Tablet S00mg 1x10x10 210000 
| Zinc sulphate Tablet SOmg 1x10x10 70000 
19 HFW/KSMSCL/Covid/IFQ/ Remdesivir 5mg/mt Injection 100mg/20rn! 1x1 Vial 200000 
REMD/27/2021-22 
0 16-05-21 HEW/KSMSCL/Covid/IFQ/Syr/28/20 [sterile Disposable Syringe with hypodermic needle 2ml-23G 300000 
21-22 1x1 
HFW/KSMSCL/Covid/IFQ/Drugs/29/ Azithromycin Tablet 500mg 1x10x10 10000 
2021-22 Doxycyctine Capsule 100mg 1x10x10 25000 
Favipiravir Tablet 800mg 1x10 50000 
21 _ Low Molecular weight Heparia(Fnoxaparin) PFS Injection 200000 
19-05-21 K 40mg/0.4ml 1x1Vial 
Methylprednisolone Sodium Succinate Injection 40rmg/ml 150000 
1x1 H 
p Paracetamol Infusion 1 gm/100 ml 100000 
HEW/KSMSCL/Covid/IFQ/Drugs/30/ [Amphotericin 8 Injection NA 1x1 100000 
, 2021-22 
ರ 21-05-21 HEW/KSMSCL/Covid/IFO/Syringe/3 [Sterile Disposable Syringe with hypodermic needte 2mi-23G 30000000 
1/2021-22 for COVID-19 Vaccination 1x1 
HFW/KSMSCL/COVIO/IFQ/17 Tablet Cetrizine 10mg 1x10x10 50000 
Drugs/32/2021-22 Acetyl Salicyclic Acid Disperssable Tablet 75mg 1x10x10 140000 
Azithromycin Tablet 500mg 1x10x10 50000 
Coichicine Tablet 0.5mg 1x10x10 | 200000 
Cough Syrup each Sml contains diphenhydramine 500000 
‘hydrochloride IP 14 mg ammonium chloride 135 mg. 
Sodium citrate IP 57 mg, menthol iP 0.9 mg Syrup NA 1x1 
ಸ Dexamethasone Injection 4mg/mi 1x2ml 500000 
Dexamethasone Tablet 8mg 1x10x10 20000 
Doxycycline Capsule 100mg 1x10x10 50000, 
Enoxaparin Sodium Injection 40mg/0.4ml, Arnpoule with ° 1000000 
ಬ Syringe, combipack 1x1 4 
p Favipiravir Tablet 800mg 1x10 100000 
Ivermectin Tablet 12MG 1x1 5000000 
22-05-21 
i ್ಜ Non Invasive Ventilation Mask 1x1 10000 
" » Non Rebreathing Oxyeen Mask Adult /Child ix1 500000 
‘[Pantoprazole Tablet 40mg 1x10x10 (A 100000 
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Paracetamol Tablet 500mg 1x10x10 


100000 


Vitamin C'Chewable (Ascorbic Acid) Tablet 500mg 1x10x10 210000 
Zinc sulphate/ Acetate 50mg 1x10x10 70000 
HEW/KSMSCL/COVID/IFQ/S Inj. isavuconazole 200 mg 1x1 7500 
Drugs/33/2021-22 Inj. Posaconazole 300 mg 1x1 15000 
25 injection Amphotericin B S0mg/vial {Lipid Complex Injection) 300000 
1x1 
Tab Isavuconazole 200 mg 1x10 3000 
-[Tab. Posaconazole 100 mg 1x10 6000 
HEW/KSMSCL/COVID/IFQ/08 ENDOTRACHEAL TUBES WITH CUFF [PVC] [STERILE] NA 7.5 90000 
MD/36/2021-22 § 1x1 
Endotracheal tubes with cuff (pve) [sterile] NA 8 1x1 90000 
ENDOTRACHEAL TUBES WITH CUFF [PVC] [STERILE] NA 8.5 90000 
26 el t _ 
Endotracheal tubes with cufflpvc][Sterile] NA 6.5 1x1 90000 
Naso Gastric Tubes NA 16F 1x1 90000 
Naso Gastric Tubes NA 18F 1x1 90000 
[Tube Connector For Oxygen Concentrator 1x1 5000 
Urine collection bag with valve out-tet. NA 2 litre 1x1 100000 
03-06-21 HFW/KSMSCL/COVIOAFQ/10 Acety! Salicyclic Acid Disperssable Tablet 75mg 1x10x10 140000 
Drugs/35/2021-22 Hydrocortisone Sodium Succinate injection 100mg 1x1 Vial 250000 
Methylprednisolone Sodium Succinate Injection 40mg/mi 400000 
1x1 
27 Pantoprazote Tablet 40mg 1x10x10 300000 
Paracetamol Tablet 650mg 1x10x10 50000 
Ranitidine Tablet 150mg 1x10x10 100000 
Salbutamol sulphate Tablet 4mg 1x10x10 50000 
Sterile Surgical.gloves (latex) 6.5 1x10pairs 10000 
Sterile Surgical gloves (Latex) 7 1x10pairs 10000 
Zinc sutphate/ Acetate-S0mg 1x10x10 70000 
54 05-06-21 HEW/KSMSCL/COVID/AFQ/37/2021- |Amphotericin 8 S0mg/vial {in Lyophilized Injection} 50000 
22 Conventional 1x1 
39 16-06-21 HEW/KSMSCL/COVID/IFQ/38/2021- [intravenous Immunoglobulin 10gm (IV 1G) 1x1 4000 
22 
K HEW/KSMSCL/COVID/IFQ/39/2021- N-95 Mask 1x1 1000000 
22 ¢ *~|Non Invasive Ventilation Mask 1x1 5000 
,30 Non Rebreathing Oxygen Mask Aduit {Child 1x1 30000 
Sterile surgical gloves (latex) NA 6.5 1x1 2500000 
Sterile surgical gloves (latex) NA 7 1x1 400000 
4 HEW/KSMSCL/COVID/IFQ/40/2021- Liposomal Amphotericin B injection SOmg/vial 50000 
ಖು 22 ಗ - 5 y 
HEW/KSMSCL/COVID/IFQ/41/2021- | Intravenous Immunoglobulin Sg/Vial (IV 1G) 1x1 5000 
22 Amphotericin B Dexycholate Injection SOmg/Vial 1x1 70000 
Dexamethasone injection 8mg/ml 1x2ml 1x1 1400000 
p |Enoxaparin Sodium injection 40mg/0.4mI (PFS) 1x1 2300000 
32 22-07-21 Methyiprednisolone Sodium Succinate Injection 40mg/ml 140000 
್ಯ 1x1 
Posaconazole injection 300mg/Vial 1x1 6000 
Remdesivir Smg/ml Injection 100rmg/20ml 1x1 Vial 500000 
Tab Posaconazole 100mg 1x10 & 10000 
WwW Tocitizumab Injection 400mg/20ml 1x1 6000 
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HEW/KSMSCL/COVID/AFQ/42/2021- 


೫ ¥ 2 2 
Dexamethasone Tablet 0.5mg 1x10x10 40000] 
Doxycycline Capsule 100mg 1x10x10 25000 
Levo Cetrizine Tablet 5mg 1x10x10 20000 
Montelukast Tablet Smg 1x10x10 20000 
Paracetamo! Tablet 650mg 1x10x10 40000} - 
Salbutamo! sulphate Tablet 4mg 1x10x10 . 150000 
Sterile surgical gloves (latex) NA 6.5 1x10pairs 2500000! 
Sterile surgical gloves (latex) NA 7 1x10pairs 400000 
Urine collection bag.with valve out-let. NA 1.Shitre 1x1 60000 
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ಮತ್ತು ವೇರ್‌ ಜೆತಿಸಿಂಗ್‌ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಅಃ ಶ್ಯ 
ಖರೀದಿಸಲು ಕರ್ನಾಕಿಕ್‌ ರಾಜ್ಯ ಬಿತ್ತು 
ಸ್‌ 19 ಸಿಎಸ್‌ಆರ್‌ ನಿಧಿಯಿಂದ ಅನುದಾನ 


ಖಣನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ 
ಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 


ಓದಲಾಗಿದೆ: ಆಲೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟಿಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಏಕ ಕಡತ ಸ೦ಖ್ಯೆ: ಆಕುಕ 
110 ವಪ 2020. 


Hk 


ಮೇಲಿ ೬ ಕ್ರಿ ಕುಟಿಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ : 'ನಿಲಾಖೆಯ ಖಕ ಕಡತದಲ್ಲಿ ಟಪದ 
ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರೀ ಪಿ ರಾಜ್ಯ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್‌ ಮತ್ತು ವೇರ್‌ ಹೌಸ್ಯಿ೦ಗ ಸೊಸೈಟಿ, ಬೆ೦ಗ ಳೂದು 
ಇವರ ಕೋದಿಕೆಯಂತೆ E19 ಲಾ ಸೋಲು ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುಬ 
ಬೆಂಟಿಲೇಟರ್‌ ಗಳು ಬಿ-ಪಿಎನಿ, ಐನ್‌. ವಕ್ಸ್ಯಾಕ್ಷನ್‌ ಇಕ್ಯೂಪ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ಇತ್ಯಾದಿ 
ಉಪಳರಣಗಳನಮು ಿ ಖರೀದಿಸಲು ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಯವರ ಪರಿಃಾದ ನಿಜ (ಸಿಎಸ್‌ಆರ್‌) ರಡಿ 
.31,62,66,280.00 ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೂೋದಿರುತ್ತಾರೆ. 


ಸೊಂಪು ಬಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಉಬ್ದಿಮಗಳ ಮತ್ರ 
ಾರ್ಪೂಟೇ ಟ್ಟ” ಸಲಖಯಾಚಿಕ ಹ ನಿಣೆಗಾದಿಳಿ ಬಿಧಿ (CSಗ)ಿಯಸನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ 
ಉಬ್ದೇಶದಿಂದ ಕನಾ ಕ: ನಿರ್ವಹಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಸ್ಟೇಟ್‌ ಬ್ಯಾ 5೦೮್‌ ಅಹ್‌ 
ಸ ಮ ನ ಸೌಧ ಶಾಖ ಇಲ್ಲಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆಥೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದ್ದ (೩ 

it ಥೆಗೆ el ದೆ ಖಾಸಗಿ ಉದ್ದಿಮಿಗಳು ಮತ ೩ ಕಾರ್ಪೊೋದೇ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ 
ಗರಿಕೆ ಬಭಿಯನ್ನು KE ಧರ) 


ಮುಮ್ಲಿಸ್ನರು 


ಖರ್ನಾ 
ಸಲಗ್ರೈಹವಮಾಗಿರುವ ಮೆ 
ಸೋಲ 4 ಬಿಯಂ ಸಸ ಹಾಗಿ le 5 
ಶಾಟೆಗಳನ್ನು ಕಮಾನ 


ಬಿಡುಗಡೆ ನ 


s ಕರಬ ಫೆ M19 4 ಸಿವಿಸ್‌ಲತಲ್‌ ನಿದಿಯಣಿ 
ಬಲಾಖೆಯ ಸೂರಿನೆಯಂಲತ ಕೋನಿಡ್‌-19 ಬ ಲು 
ಬೈದ್ಯ ಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ರೂ.3162 


ಗ ಭಸ್ಸುಕ್‌ ಮತ್ತು ಮೇಲ್‌ ಹನನಲ ಸೊಸ್ಟೆಟಿ ಇಗ 


ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಅವಟರಿಸಿರುವ ಅಂಗಳ ನಂನ್ನೆಲೆಯಲಿ ೪ ಕೂೋಮಿಡ್‌-19 ವೈರಾಣು ಸೋಲಿ 
ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಬಂಟ (ಟಲ್‌ ಗಳು ಲಿ -ಖಿಐಿಪಿ ಆಲ್‌ ಐನ್‌ "ಬಿ ಖುಕನ್‌ 
ಇಕ್ಯೂಪ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ಇತ್ಯಾದಿ ಉಃ ಣಗಳನ್ನು ಖರೀಬಿಸಲ್ಪು ಕರ್ನಾಟಿಕ ರಾಜ್ಯ ಬಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ 
ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕೋವಿಡ್‌. 19 ಸಿಎವಿಸ್‌ಟದ್‌ ನಧಿ ಖಾಶೆ ಸಲಖೈ:38690610155 ರಿಂದ 
ದೊ.31,62,66,280.00 (ಮುವತ್ತೊ೦ಡದು ಕೋಟಿ ಅರವತ್ತ ಡು ಐಲಳದ ಅರವತ್ತಾರು ಸಾವಿರುಣ 
ಇನ್ನೊರ ಐಲಿಭತ್ತು ರೋಷ ಸುಯಿಗೇು ಮಾತ್ರ) ಗನ “ಅಲದ ವಿಕಿ ಲಾಟ್ಟು 
ಡ್ರಗ್‌ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್‌ ಮ್ರು ಫ್ಲು ವೇಲ್‌ ಹೌಸಿ ಸೊಸ್ಸೆಟ್ಟಿ ಬೆ೦ಗಳೂರು « "ಇವರಿಗೆ ಈ ; ಕೆಳಕಂಡ ಷದತ್ಲಿಗಧಿಗ 
ಒಳಪಟ್ಟು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ. ಆದೇಶಿಸಿದೆ: 


ವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅನುಬಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಫೇ 
ತ್ರ ಸದರಿ ಅನುಬಟಾನವನ್ನು ಬಳಸತಕ್ಸ ಸಮು. 


ಅದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾ 


2. ಅಮೆದಾನೆು ಬಳಳ ಮಾ ಖೆಬ್ನ್ಜಿದ ವಿಚರಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಳಿ 
ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಮ ) ಶ್ರಿಯನ್ನು K501WS ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೋಂದಾಯಿತ 
ಲೆಕ್ಕ ಪೆರಿಹೋಧಳಕರಿಲದ ದ ಸಢೀಳರಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸತಲ್ಸಂ 


3. ಬಿಡುಗಡೆ 
ಇಲಾಖೆಯ 
ರಾಜ್ಯ ಡ್ರಗ್ಸ್‌ 
ಬಯಮಾನುಸಾದ ; 


ಬಮುಬಾನದಲ್ಲಿ ಅರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು 
ಯೊಂದಿಗೆ ಅಪರ 'ವಿರ್ದೇಶಕರು, ಆನಾ 
2 ಪೇರ್‌ ಹೌಸಿಂಗ್‌ ಸೂಸೈಟೆ, ಚೆಂಗಳೂರು ಇವರು 


ದ್ಯ ಯ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಖದೀದಿಸತಕ್ಕಯ್ದು. 


ಸದರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸ್ಟೇಕ್‌ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಆಪ್‌ ಇಂಡಿಯಾ, ವಿಭಾನ ಸೌಧ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿವ ವಿಪ 
ನಿರ್ವ ದಣಿ ಸಾಲವ El ಗ್‌ 19 ಸಿಎಸ್‌ಆರ್‌ ವಿಧಿಯ ಖಾತೆ ಸ ಸಲ ರಿಂದ 
3 ಎದೆ ೫ ಕರ್ನಾಟಿಕ ರಾಜ್ಯ-ಡ್ರಿಗ್ಸ್‌ ಲಾಜಿಸಿ ಸ್ಟಿಕ್‌ ಮತ್ತು ಪೇರ್‌ 
ಹೆರಿಸಿ೦ಗ್‌ ಸೊಸೈಟಿ, ors ಎದು ಇವರ pe ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಆಫ್‌ ಇಂಡಿಯಾ, ಬಸವೇಶ್ವರ 
ಸಗರ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿಪ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 564802010006304 (FSC code:UBINO556483) 
ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡತಹೆದ್ದು 


ಅರ ಆದೆಳಾಮುಸಾರ 
ಸ ಅವರ ಖೆಸಬಿನಲ್ಲಿ 


ಮಿ 

ಹೂ 

ನ್ನ ವ 
(ಪಾುಗರಾ ಜನ ಏಸ್‌.) 

ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ಭ೦ದಾಯ ಇಲಾಖೆ 


 ನಿರ್ಜೇತಣೆ ಮ್ಸು ಸೇವೆಗಳು. 3). 


ಇವರಿಗೆ; i ಶಿ ) 


1. ಸರ್ಕರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ ತ್ತು ಟಿಲಿಬ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಇಲತಟೆ, 
ಬೆಂಗಳೂರು. 
2. ಆಯುಕ್ತರು, ಅರೋಗ್ಯ ಮತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಭಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಆಪಂಧರಾಬ್‌ ವೃತ್ತ 


ಚೆ೦ಗಳೂಡು. 
3. ಅಪರ ವಿರೇಶ 


೬ನ ರಾಜ್ಯ ಡ್ರಗ್ಸ್‌ ಲಾಜಿಸ್ಕಿಸ್‌ * ಮತ್ತು ವೇರ್‌ ಹೌಸಿಲಗ್‌ 
ಸೂಸೈಟಿ, ಬಸವೇಶ್ನರ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು. 
4 ಬೈವಸ್ಥಾಪಳಲು ಸ್ಪೇಟ್‌ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಅಫ್‌ ಇಂಡಿಯಾ, ವಭಾನ ಸೌಧ ಅಾಟೆ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, 
ಬೆ೦ಗಳೂರು 
ಪುತಿ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ: 


1. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಯಟರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ವಿಭಾವಸೌಿದ್ದ 
2. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಯವರ ಜಂಟಿ a 
3. ಮುಮ್ಯು ಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಚಿವ ) C 
4 ಮಾನ್ಯ ಕಲಬಾಯ ಸಚಿವ 
೯ಬ ಹು 
ಆಪ್ನ ಕಾರ್ಯ 


ಬೆಂಗಳೂಲು. 
ಹಾರ ಬಿಟಿ), 


ಮ ಗಳು), ವಿಧಾಪಸೆಶಿಟ್ಟ, ಬೆಂಗಳೂರು. 
ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ಬಿಷ 
ನಿ ಕಟ್ಟಿಂತ, ಬೆಲಿಗೆಳೂರ್ಲು. 


ನ ಕಯ್ಯ 


ಫ್ಲು ನಿರ್ವಹಣ), ಇಪರ 
ಬದರ್ಶಿಗಳು ಬನುಮಹಟ 


Ke] 


0. ಆಯುಳ್ತರು, ಕರ್ನಾಟ ಲವಿಜ್ಯ ಇಲ ಇವರ ಆಪ್ನ ಸಹಾಯದ) 
ಬೆಂಗಳೂರು. > 
ರ೯೮ದ ೫೦೬ woುeದರಿene (ವಿಪತ್ತು ವಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಮೋರಿ & ಮುಂ) ಇವರ 


Ny ಆಪ್ಪ ಸಹಾಯಕರು, ಬಹ ಶಟ್ಟಿಡ, ಬೆಂಗಳೂರು. : - 
.8. ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಓರೆ ತ್ರ ಅನುಖೆ. 
9. ಶಾಖಾರಣ್ನಾ ಕಡತ/ ಹೆಣು 
p 


